Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 


Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 



2018/12/03 

13:41:34 



LN 






2018/12/03 

13:41:35 



AV 






2018/12/03 

13:41:36 



UC 


New equipment list for Unit 

[P7 

2018/12/03 

13:41:37 



AV 






2018/12/03 

13:41:42 



UC 


GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

HIG 

2018/12/03 

13:42:30 



UC 


GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

NOI 

2018/12/03 

13:42:31 



UC 


GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

GO' 

2018/12/03 

13:42:33 



UC 


GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

HIG 

2018/12/03 

13:45:46 



UC 


GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

NOI 

2018/12/03 

13:45:46 



UC 


GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

GO' 

2018/12/03 

13:45:49 



UC 


GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

HIG 

2018/12/03 

13:54:34 



CL 

AV 





2018/12/03 

14:53:11 



CL 

AV 





2018/12/03 

14:58:19 



UC 

AV 

GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

NOI 

2018/12/03 

14:58:54 



UC 

AV 

GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

HIG 

2018/12/03 

14:58:54 



UC 

AV 

GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

NOI 

2018/12/03 

14:58:54 



UC 

AV 

GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

GO' 

2018/12/03 

14:58:56 



UC 

AV 

GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

HIG 

2018/12/03 

15:00:15 



UC 

AV 

GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

NOI 

2018/12/03 

15:00:15 



UC 

AV 

GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

GO' 

2018/12/03 

15:00:18 



UC 

AV 

GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

HIG 

2018/12/03 

15:03:14 



UC 

AV 

GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

HIG 

2018/12/03 

15:03:30 



UC 

AV 

GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

NOI 

2018/12/03 

15:03:30 



UC 

AV 

GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

NOI 

2018/12/03 

15:03:30 



UC 

AV 

GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

HIG 

2018/12/03 

15:04:19 



UC 

AV 

GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

NOI 

2018/12/03 

15:04:31 



UC 

AV 

GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

HIG 

2018/12/03 

15:04:34 



UC 

AV 

GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

GO' 

2018/12/03 

15:04:36 



UC 

AV 

GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

HIG 

2018/12/03 

15:05:40 



UC 

AV 

GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

NOI 

2018/12/03 

15:05:41 



UC 

AV 

GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

GO' 

2018/12/03 

15:05:41 



UC 

AV 

GPS 

SIGNAL 

STRENGTH 

HIG 

2018/12/03 

15:50:41 



AV 

AV 





2018/12/03 

15:57:52 



UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/03 

16:04:09 



UA 

AV 





2018/12/03 

16:39:14 

PI 80195595 

DV3 

DP 

333 LIPPERT DR W PO 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 


Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 


Comment 

2018/12/03 

16:49:33 

PI 80195595 

DV3 

AR 

333 LIPPERT DR W PO 



2018/12/03 

16:59:34 

PI 80195595 

DV3 

- 

333 LIPPERT DR W PO 


System Unit Alarm 

2018/12/03 

17:00:19 

PI 80195595 

DV3 

CU 

333 LIPPERT DR W PO 


Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/03 

17:06:49 

PI 80195595 

B 

AV 

333 LIPPERT DR W PO 



2018/12/03 

17:07:10 

PI 80195609 

T 

DP 

200-BLK LIPPERT DR W PO 



2018/12/03 

17:07:11 

PI 80195609 

T 

AR 

200-BLK LIPPERT DR W PO 



2018/12/03 

17:07:11 

PI 80195609 

T 

UC 



Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/03 

17:09:32 

PI 80195609 

T 

UC 



Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/03 

17:14:16 

PI 80195609 

T 

AV 

200-BLK LIPPERT DR W PO 



2018/12/03 

17:16:46 

PI 80195607 

WC4 

DP 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 



2018/12/03 

17:17:44 

PI 80195607 

WC4 

AR 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 



2018/12/03 

17:23:42 

PI 80195607 

A 

AV 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 



2018/12/03 

17:46:42 

PI 80195627 

SUSPI3 

DP 

1128 SE SALMONBERRY RD PO 


NT 

2018/12/03 

17:52:37 

PI 80195627 

SUSPI3 

AR 

1128 SE SALMONBERRY RD PO 



2018/12/03 

17:54:02 

PI 80195627 

SUSPI3 

ER 

RAMSEY RD SE/SE SALMONBERRY RD PO 



2018/12/03 

17:54:02 

PI 80195627 

SUSPI3 

CL 

RAMSEY RD SE/SE SALMONBERRY RD PO 



2018/12/03 

17:54:05 

PI 80195627 

SUSPI3 

AR 

RAMSEY RD SE/SE SALMONBERRY RD PO 



2018/12/03 

17:58:04 

PI 80195627 

SUSPI3 

TR 

SE MILE HILL DR/HIGGINS RD SE PO 



2018/12/03 

18:04:26 

PI 80195627 

SUSPI3 

AR 

SE MILE HILL DR/HIGGINS RD SE PO 



2018/12/03 

18:08:07 

PI 80195627 

C 

AV 

SE MILE HILL DR/HIGGINS RD SE PO 



2018/12/03 

18:08:12 

PI 80195632 

DV3 

DP 

2734 MITCHELL RD SE PO: TRAILER #5 



2018/12/03 

18:09:41 

PI 80195632 

DV3 

AR 

2734 MITCHELL RD SE PO: TRAILER #5 



2018/12/03 

18:19:41 

PI 80195632 

DV3 

~ 

2734 MITCHELL RD SE PO: TRAILER #5 


System Unit Alarm 

2018/12/03 

18:19:57 

PI 80195632 

DV3 

CU 

2734 MITCHELL RD SE PO: TRAILER #5 


Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/03 

18:26:59 

PI 80195632 

C 

AV 

2734 MITCHELL RD SE PO: TRAILER #5 



2018/12/03 

18:40:31 

PI 80195656 

WRT4 

DP 

546 BAY ST PO: @POPD 


NT 

2018/12/03 

18:48:26 

PI 80195656 

WRT4 

AV 

546 BAY ST PO: @POPD 



2018/12/03 

19:29:34 



AM 

546 BAY ST PO: @POPD 



2018/12/03 

20:08:59 

PI 80195685 

WC4 

DP 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN 

APTS: APT S 

NT 

2018/12/03 

20:17:45 

PI 80195685 

WC4 

AR 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN 

APTS: APT S 


2018/12/03 

20:27:46 

PI 80195685 

WC4 

~ 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN 

APTS: APT S 

System Unit Alarm 

2018/12/03 

20:29:08 

PI 80195685 

WC4 

AV 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN 

APTS: APT S 


2018/12/03 

21:08:33 



UC 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN 

APTS: APT S 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/03 

21:27:57 



AV 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN 

APTS: APT S 


2018/12/03 

21:48:50 



UC 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN 

APTS: APT S 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/03 

21:48:52 



UC 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN 

APTS: APT S 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 
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Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by Prepared Date: 25-April-2019 

Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/03 22:13:18 



LO 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT S 


2018/12/03 22:13:19 



DC 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT S 

Device 100-2325/Radio Alias/D 

2018/12/03 22:13:19 



DC 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT S 

Device 100-2224/HT Radio/Del 

2018/12/03 22:13:19 



DC 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT S 

Device 000370A8/MDT/Default 

2018/12/03 22:13:19 



DC 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT S 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/03 22:13:19 



DC 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT S 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/04 13:42:54 



LN 



2018/12/04 13:42:55 



AV 



2018/12/04 13:42:56 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/04 13:42:57 



AV 



2018/12/04 13:43:01 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/04 13:56:04 



CL 

AV 


2018/12/04 14:01:54 



UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/04 14:02:36 

PI 80196049 

T 

DP 

@SIDNEY GLEN EL 


2018/12/04 14:02:37 

PI 80196049 

T 

AR 

@SIDNEY GLEN EL 


2018/12/04 14:02:37 

PI 80196049 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/04 14:03:44 

PI 80196049 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/04 14:03:45 

PI 80196049 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/04 14:06:03 

PI 80196049 

C 

AV 

500 SW BIRCH RD PO: @SIDNEY GLEN EL 


2018/12/04 14:08:29 

PI 80196053 

T 

DP 

1700BLK POTTERY AVE PO 


2018/12/04 14:08:29 

PI 80196053 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/04 14:08:30 

PI 80196053 

T 

AR 

1700BLK POTTERY AVE PO 


2018/12/04 14:10:23 

PI 80196053 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/04 14:10:23 

PI 80196053 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/04 14:12:51 

PI 80196053 

C 

AV 

1700BLK POTTERY AVE PO 


2018/12/04 14:12:55 

PI 80196055 

UNWAN3 

DP 

619 DIVISION ST PO: ©LICENSING 

NT 

2018/12/04 14:12:56 

PI 80196055 

UNWAN3 

ER 

619 DIVISION ST PO: ©LICENSING 

NT 

2018/12/04 14:16:55 

PI 80196055 

UNWAN3 

AR 

619 DIVISION ST PO: ©LICENSING 


2018/12/04 14:22:01 

PI 80196055 

C 

AV 

619 DIVISION ST PO: ©LICENSING 


2018/12/04 14:59:19 

PI 80196084 

THREA4 

DP 

500 SOUTH ST PO: @FOREST PARK GROCERY 

NT 

2018/12/04 15:06:42 

PI 80196084 

B 

AV 

500 SOUTH ST PO: @FOREST PARK GROCERY 


2018/12/04 15:31:03 



CL 

RT 


2018/12/04 15:43:18 

PI 80196112 

FU 

DP 

525 RADEY ST PO 


2018/12/04 15:43:19 

PI 80196112 

FU 

AR 

525 RADEY ST PO 


2018/12/04 15:53:19 

PI 80196112 

FU 

~ 

525 RADEY ST PO 

System Unit Alarm 

2018/12/04 15:56:08 

PI 80196112 

F 

AV 

525 RADEY ST PO 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 


Comment 

2018/12/04 16:11:21 

P180196127 

FU 

DP 

1132 PORTLAND AVE PO 


2018/12/04 16:11:22 

P180196127 

FU 

AR 

1132 PORTLAND AVE PO 


2018/12/04 16:21:22 

P180196127 

FU 

~ 

1132 PORTLAND AVE PO 

System Unit Alarm 

2018/12/04 16:22:32 

P180196127 

F 

AV 

1132 PORTLAND AVE PO 


2018/12/04 16:28:17 

P180196139 

HARAS4 

DP 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT [ 

NT 

2018/12/04 16:31:19 

P180196139 

HARAS4 

UC 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT [ 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/04 17:28:17 

P180196139 

HARAS4 

~ 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT [ 

System Unit Alarm 

2018/12/04 17:28:59 

P180196139 

HARAS4 

cu 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT [ 

Alarm Timer Extended: 15 

2018/12/04 17:33:06 

P180196139 

HARAS4 

UC 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT [ 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/04 17:33:09 

P180196139 

HARAS4 

UC 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT [ 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/04 17:37:15 

P180196139 

B 

AV 

2250 SIDNEY AVE PO: @ORCHARD ON THE GREEN APTS: APT [ 


2018/12/04 17:37:18 

P180196160 

FU 

DP 

500 SOUTH ST PO: @FOREST PARK GROCERY 

NT 

2018/12/04 17:39:08 

P180196160 

FU 

AR 

500 SOUTH ST PO: @FOREST PARK GROCERY 


2018/12/04 17:44:51 

P180196160 

F 

AV 

500 SOUTH ST PO: @FOREST PARK GROCERY 


2018/12/04 17:45:01 

P180196186 

TRANS 

DP 

@POPD 



2018/12/04 17:45:02 

P180196186 

TRANS 

AR 

@POPD 



2018/12/04 17:45:05 

P180196186 

TRANS 

TR 

FORESTPARK 



2018/12/04 17:46:49 

P180196186 

TRANS 

TA 

FORESTPARK 



2018/12/04 17:47:29 

P180196186 

C 

AV 

FORESTPARK 



2018/12/04 17:49:30 

P180196189 

WRT4 

DP 

546 BAY ST PO: @POPL 


NT 

2018/12/04 17:51:54 

P180196189 

WRT4 

AV 

546 BAY ST PO: @POPL 



2018/12/04 18:04:41 

PI 80196194 

VERBA4 

DP 

1800 SE MILE HILL DR PO: @911 DRIVING SCHOOL 

NT 

2018/12/04 18:10:43 

PI 80196194 

VERBA4 

UC 

1800 SE MILE HILL DR PO: @911 DRIVING SCHOOL 

Preempt Unit P734 

2018/12/04 18:10:43 

PI 80196194 

VERBA4 

AV 

1800 SE MILE HILL DR PO: @911 DRIVING SCHOOL 

Preempt Unit P734 

2018/12/04 18:10:43 

P180196195 

DV4 

DP 

1680 POTTERY AVE PO 


NT 

2018/12/04 18:17:04 

P180196195 

DV4 

AR 

1680 POTTERY AVE PO 



2018/12/04 18:19:32 

P180196195 

DV4 

AR 

1680 POTTERY AVE PO 



2018/12/04 18:29:32 

P180196195 

DV4 

~ 

1680 POTTERY AVE PO 


System Unit Alarm 

2018/12/04 18:29:37 

P180196195 

DV4 

CU 

1680 POTTERY AVE PO 


Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/04 18:35:25 

P180196195 

DV4 

UC 

1680 POTTERY AVE PO 


Preempt Unit P734 

2018/12/04 18:35:25 

P180196195 

DV4 

AV 

1680 POTTERY AVE PO 


Preempt Unit P734 

2018/12/04 18:35:25 

PI 80196210 

THEFT3 

DP 

370 SW SEDGWICK RD PO: @ALBERTSONS PO SEDGWICK RD 

NT 

2018/12/04 18:39:14 

PI 80196210 

THEFT3 

ER 

SIDNEY/BERRY LAKE 



2018/12/04 18:39:14 

PI 80196210 

THEFT3 

CL 

SIDNEY/BERRY LAKE 



2018/12/04 18:39:17 

PI 80196210 

THEFT3 

AR 

SIDNEY/BERRY LAKE 



2018/12/04 18:45:20 

PI 80196210 

THEFT3 

UC 



Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/04 18:45:20 

PI 80196210 

THEFT3 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/04 18:49:17 

PI 80196210 

THEFT3 

- 

SIDNEY/BERRY LAKE 

System Unit Alarm 

2018/12/04 18:49:23 

PI 80196210 

THEFT3 

cu 

SIDNEY/BERRY LAKE 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/04 19:01:41 

PI 80196210 

THEFT3 

TR 

@JAIL 


2018/12/04 19:10:22 

PI 80196210 

THEFT3 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/04 19:18:39 

PI 80196210 

THEFT3 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/04 19:18:42 

PI 80196210 

THEFT3 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/04 19:27:42 

PI 80196210 

THEFT3 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/04 19:29:32 

PI 80196210 

THEFT3 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/04 19:30:48 

PI 80196210 

THEFT3 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/04 19:30:50 

PI 80196210 

THEFT3 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/04 19:31:06 

PI 80196210 

E 

AV 

@JAIL 


2018/12/04 19:34:45 



UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/04 19:55:07 

PI 80196238 

SUSPI3 

DP 

SIDNEY AVE/RADEY ST PO 

NT 

2018/12/04 19:56:33 

PI 80196238 

C 

AV 

SIDNEY AVE/RADEY ST PO 


2018/12/04 20:06:39 

PI 80196249 

SUSPI3 

DP 

1414 SE LUND AVE PO: @AUTO ZONE PO 


2018/12/04 20:08:25 

PI 80196249 

1 

AV 

1414 SE LUND AVE PO: @AUTO ZONE PO 


2018/12/04 20:27:56 



AM 

1414 SE LUND AVE PO: @AUTO ZONE PO 


2018/12/04 20:33:46 

PI 80196254 

ALRA 

DP 

623 DWIGHT ST PO 

NT 

2018/12/04 20:33:47 

PI 80196254 

ALRA 

ER 

623 DWIGHT ST PO 

NT 

2018/12/04 20:36:35 

PI 80196254 

ALRA 

UC 

623 DWIGHT ST PO 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/04 20:36:38 

PI 80196254 

ALRA 

UC 

623 DWIGHT ST PO 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/04 20:37:21 

PI 80196254 

ALRA 

AR 

623 DWIGHT ST PO 


2018/12/04 20:47:21 

PI 80196254 

ALRA 

~ 

623 DWIGHT ST PO 

System Unit Alarm 

2018/12/04 20:48:12 

PI 80196254 

ALRA 

CU 

623 DWIGHT ST PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/04 20:52:47 

PI 80196254 

ALRA 

AV 

623 DWIGHT ST PO 


2018/12/04 21:55:08 



CL 

AV 


2018/12/04 22:25:28 



LO 

AV 


2018/12/04 22:25:29 



DC 

AV 

Device 100-2325/Radio Alias/D 

2018/12/04 22:25:29 



DC 

AV 

Device 100-2224/HT Radio/Del 

2018/12/04 22:25:29 



DC 

AV 

Device 000370A8/MDT/Default 

2018/12/04 22:25:29 



DC 

AV 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/04 22:25:29 



DC 

AV 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/05 13:41:26 



LN 



2018/12/05 13:41:27 



AV 



2018/12/05 13:41:28 



UC 


New equipment list for Unit [P7 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status 

2018/12/05 13:41:29 



AV 

2018/12/05 13:41:33 



UC 

2018/12/05 13:59:33 

PI 80196575 

ASSIS4 

DP 

2018/12/05 14:06:13 

PI 80196575 

ASSIS4 

UC 

2018/12/05 14:06:13 

PI 80196575 

ASSIS4 

AV 

2018/12/05 14:06:14 

PI 80196577 

FU 

DP 

2018/12/05 14:06:16 

PI 80196577 

G 

AV 

2018/12/05 14:06:24 

PI 80196575 

ASSIS4 

DP 

2018/12/05 14:06:25 

PI 80196575 

ASSIS4 

ER 

2018/12/05 14:28:37 

PI 80196575 

B 

AV 

2018/12/05 14:31:05 

PI 80196588 

TRAFF3 

DP 

2018/12/05 14:31:24 

PI 80196588 

A 

AV 

2018/12/05 14:57:32 



UC 

2018/12/05 14:57:59 



UC 

2018/12/05 14:58:01 



UC 

2018/12/05 15:02:04 



CL 

2018/12/05 15:06:55 

P180196616 

THEFT4 

DP 

2018/12/05 15:13:42 

P180196616 

B 

AV 

2018/12/05 15:31:34 



UC 

2018/12/05 15:31:55 



UC 

2018/12/05 15:31:55 



UC 

2018/12/05 15:31:59 



UC 

2018/12/05 15:32:00 



UC 

2018/12/05 15:34:20 



UC 

2018/12/05 15:34:33 



UC 

2018/12/05 15:34:33 



UC 

2018/12/05 15:35:16 



UC 

2018/12/05 15:35:23 



UC 

2018/12/05 15:35:24 



UC 

2018/12/05 15:35:51 



UC 

2018/12/05 15:36:11 



UC 

2018/12/05 15:36:19 



UC 

2018/12/05 15:36:19 



UC 

2018/12/05 15:36:19 



UC 

2018/12/05 15:46:02 

PI 80196643 

FU 

DP 

2018/12/05 15:46:03 

PI 80196643 

FU 

AR 


Location: 


Comment 


1338 SW OLD CLIFTON RD PO: @JV 
1338 SW OLD CLIFTON RD PO: @JV 
1338 SW OLD CLIFTON RD PO: @JV 
1135 TACOMA AVE PO 
1135 TACOMA AVE PO 
1338 SW OLD CLIFTON RD PO: @JV 
1338 SW OLD CLIFTON RD PO: @JV 
1338 SW OLD CLIFTON RD PO: @JV 
TREMONT ST/SIDNEY AVE PO 
TREMONT ST/SIDNEY AVE PO 
TREMONT ST/SIDNEY AVE PO 
TREMONT ST/SIDNEY AVE PO 
TREMONT ST/SIDNEY AVE PO 
RT 


1894 SE SEDGWICK RD PO: @GO WIRELESS- VERIZON RETAILE 
1894 SE SEDGWICK RD PO: @GO WIRELESS- VERIZON RETAILE 
1894 SE SEDGWICK RD PO: @GO WIRELESS- VERIZON RETAILE 
1894 SE SEDGWICK RD PO: @GO WIRELESS- VERIZON RETAILE 
1894 SE SEDGWICK RD PO: @GO WIRELESS- VERIZON RETAILE 
1894 SE SEDGWICK RD PO: @GO WIRELESS- VERIZON RETAILE 
1894 SE SEDGWICK RD PO: @GO WIRELESS- VERIZON RETAILE 
1894 SE SEDGWICK RD PO: @GO WIRELESS- VERIZON RETAILE 
1894 SE SEDGWICK RD PO: @GO WIRELESS- VERIZON RETAILE 
1894 SE SEDGWICK RD PO: @GO WIRELESS- VERIZON RETAILE 
1894 SE SEDGWICK RD PO: @GO WIRELESS- VERIZON RETAILE 
1894 SE SEDGWICK RD PO: @GO WIRELESS- VERIZON RETAILE 
1894 SE SEDGWICK RD PO: @GO WIRELESS- VERIZON RETAILE 
1894 SE SEDGWICK RD PO: @GO WIRELESS- VERIZON RETAILE 
1894 SE SEDGWICK RD PO: @GO WIRELESS- VERIZON RETAILE 
1894 SE SEDGWICK RD PO: @GO WIRELESS- VERIZON RETAILE 
1894 SE SEDGWICK RD PO: @GO WIRELESS- VERIZON RETAILE 
1894 SE SEDGWICK RD PO: @GO WIRELESS- VERIZON RETAILE 
@VERIZON 
@VERIZON 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

Preempt Unit P734 
Preempt Unit P734 


NT 

NT 


GPS SIGNAL STRENGTH NOI 
GPS SIGNAL STRENGTH GO' 
GPS SIGNAL STRENGTH HIG 


GPS SIGNAL STRENGTH NOI 
GPS SIGNAL STRENGTH GO' 
GPS SIGNAL STRENGTH NOI 
GPS SIGNAL STRENGTH GO' 
GPS SIGNAL STRENGTH HIG 
GPS SIGNAL STRENGTH NOI 
GPS SIGNAL STRENGTH GO' 
GPS SIGNAL STRENGTH HIG 
GPS SIGNAL STRENGTH HIG 
GPS SIGNAL STRENGTH NOI 
GPS SIGNAL STRENGTH HIG 
GPS SIGNAL STRENGTH NOI 
GPS SIGNAL STRENGTH GO' 
GPS SIGNAL STRENGTH NOI 
GPS SIGNAL STRENGTH GO' 
GPS SIGNAL STRENGTH HIG 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status 

2018/12/05 15:56:00 

PI 80196643 

F 

AV 

2018/12/05 16:03:02 



UC 

2018/12/05 16:19:38 

PI 80196664 

FU 

DP 

2018/12/05 16:19:39 

PI 80196664 

FU 

AR 

2018/12/05 16:29:29 

PI 80196664 

FU 

AV 

2018/12/05 16:29:33 

PI 80196673 

SUSPI2 

DP 

2018/12/05 16:36:55 

PI 80196673 

SUSPI2 

AR 

2018/12/05 16:42:34 

PI 80196673 

SUSPI2 

UC 

2018/12/05 16:42:34 

PI 80196673 

SUSPI2 

AV 

2018/12/05 16:42:35 

P180196681 

MVCG 

DP 

2018/12/05 16:46:38 

P180196681 

MVCG 

AR 

2018/12/05 16:56:38 

P180196681 

MVCG 

~ 

2018/12/05 16:58:46 

P180196681 

MVCG 

cu 

2018/12/05 17:14:28 

P180196681 

B 

AV 

2018/12/05 17:23:12 



UC 

2018/12/05 17:23:58 



UC 

2018/12/05 18:10:38 



AM 

2018/12/05 18:44:08 



AM 

2018/12/05 18:59:11 

PI 80196753 

DV2 

DP 

2018/12/05 19:00:40 

PI 80196753 

DV2 

UC 

2018/12/05 19:00:43 

PI 80196753 

DV2 

UC 

2018/12/05 19:07:26 

PI 80196753 

DV2 

AR 

2018/12/05 19:17:26 

PI 80196753 

DV2 

~ 

2018/12/05 19:18:46 

PI 80196753 

DV2 

CU 

2018/12/05 19:44:33 

PI 80196753 

DV2 

UC 

2018/12/05 19:51:00 

PI 80196753 

DV2 

UC 

2018/12/05 19:51:02 

PI 80196753 

DV2 

UC 

2018/12/05 19:54:02 

PI 80196753 

E 

AV 

2018/12/05 20:04:28 



UC 

2018/12/05 20:14:49 



UC 

2018/12/05 20:14:50 



UC 

2018/12/05 20:17:04 



UC 

2018/12/05 20:17:21 



UC 

2018/12/05 20:17:23 



UC 

2018/12/05 20:17:23 



UC 

2018/12/05 20:19:08 



UC 


Location: 

1894 SE SEDGWICK RD PO: VERIZON 

2525 STETSON LN PO 
2525 STETSON LN PO 
2525 STETSON LN PO 
922 SIDNEY AVE PO 
922 SIDNEY AVE PO 
922 SIDNEY AVE PO 
922 SIDNEY AVE PO 
450 SOUTH KITSAP BLVD PO 
450 SOUTH KITSAP BLVD PO 
450 SOUTH KITSAP BLVD PO 
450 SOUTH KITSAP BLVD PO 
450 SOUTH KITSAP BLVD PO 
450 SOUTH KITSAP BLVD PO 
450 SOUTH KITSAP BLVD PO 
450 SOUTH KITSAP BLVD PO 
450 SOUTH KITSAP BLVD PO 

2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 
2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 
2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 
2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 
2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 
2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 
2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 
2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 
2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 
2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 
2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 
2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 
2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 
2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 
2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 
2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 
2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 
2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 


C:\CustomReports\CencomReports\Arch930 


Comment 

Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

NT 

NT 


Preempt Unit P734 
Preempt Unit P734 


System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 0 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 
GPS SIGNAL STRENGTH NOI 


NT 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 
GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 0 
GPS SIGNAL STRENGTH NOI 
GPS SIGNAL STRENGTH GO' 
GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 
GPS SIGNAL STRENGTH GO' 
GPS SIGNAL STRENGTH HIG 
GPS SIGNAL STRENGTH NOI 
GPS SIGNAL STRENGTH HIG 
GPS SIGNAL STRENGTH GO' 
GPS SIGNAL STRENGTH HIG 
GPS SIGNAL STRENGTH NOI 
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Archive Unit Status History by 

Prepared Date: 25-April-2019 

Officer: P0734 

Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Agency POPD 




Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 



Comment 

2018/12/05 20:19:23 



UC 

2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/05 20:19:24 



uc 

2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/05 20:19:24 



UC 

2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/05 20:19:24 



uc 

2250 SIDNEY AVE PO: APT U198 @ORCHARD ON THE GREEN 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/05 20:21:34 

PI 80196788 

T 

DP 

@MP26 




2018/12/05 20:21:34 

PI 80196788 

T 

UC 




Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/05 20:21:35 

PI 80196788 

T 

AR 

@MP26 




2018/12/05 20:23:44 

PI 80196788 

T 

AV 

2976 STATE HWY 16 SW PO: @MP26 EB STATE HWY 16 

SW 

PO 


2018/12/05 20:36:31 



LO 

2976 STATE HWY 16 SW PO: @MP26 EB STATE HWY 16 

SW 

PO 


2018/12/05 20:36:32 



DC 

2976 STATE HWY 16 SW PO: @MP26 EB STATE HWY 16 

SW 

PO 

Device 100-2325/Radio Alias/D 

2018/12/05 20:36:32 



DC 

2976 STATE HWY 16 SW PO: @MP26 EB STATE HWY 16 

SW 

PO 

Device 100-2224/HT Radio/Del 

2018/12/05 20:36:32 



DC 

2976 STATE HWY 16 SW PO: @MP26 EB STATE HWY 16 

SW 

PO 

Device 000370A8/MDT/Default 

2018/12/05 20:36:32 



DC 

2976 STATE HWY 16 SW PO: @MP26 EB STATE HWY 16 

SW 

PO 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/05 20:36:32 



DC 

2976 STATE HWY 16 SW PO: @MP26 EB STATE HWY 16 

SW 

PO 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/06 02:09:14 



LN 





2018/12/06 02:09:15 



AV 





2018/12/06 02:09:16 



UC 




New equipment list for Unit [X7 

2018/12/06 02:09:16 



UA 





2018/12/06 02:09:22 



CL 

1500 NS 




2018/12/06 10:12:12 



LO 

1500 NS 




2018/12/07 09:47:20 



LN 





2018/12/07 09:47:20 



SC 




1900.NS 

2018/12/07 09:47:21 



AV 





2018/12/07 09:47:22 



UC 




New equipment list for Unit [07 

2018/12/07 09:48:44 



UA 





2018/12/07 09:48:44 



CL 

1900.NS 




2018/12/07 18:12:06 

PI 80197726 

T 

DP 

5455 SIDNEY RD SW PO: @CHEVRON PO SIDNEY RD 



NT 

2018/12/07 18:12:07 

PI 80197726 

T 

AR 

5455 SIDNEY RD SW PO: @CHEVRON PO SIDNEY RD 



NT 

2018/12/07 18:22:07 

PI 80197726 

T 

~ 

5455 SIDNEY RD SW PO: @CHEVRON PO SIDNEY RD 



System Unit Alarm 

2018/12/07 18:25:03 

PI 80197726 

L 

AV 

5455 SIDNEY RD SW PO: @CHEVRON PO SIDNEY RD 




2018/12/07 18:31:36 



LO 

5455 SIDNEY RD SW PO: @CHEVRON PO SIDNEY RD 




2018/12/10 12:51:28 



LN 





2018/12/10 12:51:29 



AV 





2018/12/10 12:51:30 



UC 




New equipment list for Unit [07 

2018/12/10 12:51:34 



UA 





2018/12/10 12:51:34 



CL 

NS 1500 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: 

Agency POPD 


Date: 

2018/12/10 13:23:21 
2018/12/10 14:56:03 
2018/12/10 15:06:21 
2018/12/10 15:06:22 
2018/12/10 15:06:23 
2018/12/10 15:06:24 
2018/12/10 15:08:38 
2018/12/10 15:24:31 
2018/12/10 15:31:37 
2018/12/10 15:41:15 
2018/12/10 15:41:16 
2018/12/10 16:06:25 
2018/12/10 16:16:38 
2018/12/10 16:26:38 
2018/12/10 16:26:53 
2018/12/10 16:34:47 
2018/12/10 16:39:23 
2018/12/10 16:41:11 
2018/12/10 16:42:34 
2018/12/10 16:42:34 
2018/12/10 16:42:35 
2018/12/10 16:44:59 
2018/12/10 16:44:59 
2018/12/10 16:45:28 
2018/12/10 16:45:28 
2018/12/10 16:51:25 
2018/12/10 16:53:18 
2018/12/10 16:58:59 
2018/12/10 16:59:53 
2018/12/10 17:09:56 
2018/12/10 17:09:58 
2018/12/10 17:10:09 
2018/12/10 17:17:47 
2018/12/10 17:17:57 
2018/12/10 17:17:59 
2018/12/10 17:26:47 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 



CU 

NS 1500 

Alarm Timer Extended: 120 



LO 

NS 1500 




LN 





AV 





UC 


New equipment list for Unit [P7 



AV 





CL 

AV 




AV 

AV 




UC 

AV 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 



DC 

AV 

Device 000008BD/HT Radio/D( 



UE 

AV 


PI 80199067 

SUSPI3 

DP 

707 SIDNEY PKWY PO: @PORT ORCHARD MARINA 


PI 80199067 

SUSPI3 

AR 

707 SIDNEY PKWY PO: @PORT ORCHARD MARINA 


PI 80199067 

SUSPI3 

~ 

707 SIDNEY PKWY PO: @PORT ORCHARD MARINA 

System Unit Alarm 

PI 80199067 

SUSPI3 

CU 

707 SIDNEY PKWY PO: @PORT ORCHARD MARINA 

Alarm Timer Extended: 0 

PI 80199067 

SUSPI3 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

PI 80199067 

D 

AV 

501 BAY ST PO: @SINCLAIR INLET MARINA 




UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMi 

PI 80199084 

T 

DP 

RITE 


PI 80199084 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CC1 

PI 80199084 

T 

AR 

RITE 


PI 80199084 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMi 

PI 80199084 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 

PI 80199084 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

PI 80199084 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 

PI 80199084 

T 

CU 

RITE 

ONE 1 NCUSTO - Alarm Timer 

PI 80199084 

T 

TR 

@JAIL 


PI 80199084 

T 

TA 

@JAIL 


PI 80199084 

T 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

PI 80199084 

T 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

PI 80199084 

T 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

PI 80199084 

T 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

PI 80199084 

T 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

PI 80199084 

T 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

PI 80199084 

T 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

PI 80199084 

E 

AV 

@JAIL 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/10 18:21:32 



UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/10 18:23:24 



CL 

AV 


2018/12/10 18:42:38 

P180199123 

HARAS4 

DP 

614 DIVISION ST PO: @COURT DISTRICT COURT SOUTH PO 


2018/12/10 18:42:51 

P180199123 

HARAS4 

ER 

216 PROSPECT ST PO: @CITY HALL PO 


2018/12/10 18:42:51 

P180199123 

HARAS4 

CL 

216 PROSPECT ST PO: @CITY HALL PO 


2018/12/10 18:42:56 

P180199123 

HARAS4 

AK 

216 PROSPECT ST PO: @CITY HALL PO 


2018/12/10 18:44:38 

P180199123 

HARAS4 

AR 

216 PROSPECT ST PO: @CITY HALL PO 


2018/12/10 18:45:02 

P180199123 

HARAS4 

UC 

216 PROSPECT ST PO: @CITY HALL PO 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/10 18:45:04 

P180199123 

HARAS4 

UC 

216 PROSPECT ST PO: @CITY HALL PO 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/10 18:54:38 

P180199123 

HARAS4 

~ 

216 PROSPECT ST PO: @CITY HALL PO 

System Unit Alarm 

2018/12/10 18:55:09 

P180199123 

HARAS4 

cu 

216 PROSPECT ST PO: @CITY HALL PO 

ACK STAT - Alarm Timer Exter 

2018/12/10 20:17:52 

P180199123 

HARAS4 

UC 

216 PROSPECT ST PO: @CITY HALL PO 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/10 20:19:38 

P180199123 

HARAS4 

AV 

216 PROSPECT ST PO: @CITY HALL PO 


2018/12/10 21:19:25 



CL 

AV 


2018/12/10 21:55:32 



AM 

AV 


2018/12/10 21:57:51 



UC 

AV 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/10 21:57:53 



UC 

AV 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/10 22:01:34 

P180199185 

T 

DP 

SW BAY ST/SW WILKINS DR PO 

NT 

2018/12/10 22:01:35 

P180199185 

T 

AR 

SW BAY ST/SW WILKINS DR PO 

NT 

2018/12/10 22:05:30 

P180199185 

T 

AV 

SW BAY ST/SW WILKINS DR PO 


2018/12/10 22:23:33 



LO 

SW BAY ST/SW WILKINS DR PO 


2018/12/10 22:23:34 



DC 

SW BAY ST/SW WILKINS DR PO 

Device 100-2325/Radio Alias/D 

2018/12/10 22:23:34 



DC 

SW BAY ST/SW WILKINS DR PO 

Device 100-2224/HT Radio/Del 

2018/12/10 22:23:34 



DC 

SW BAY ST/SW WILKINS DR PO 

Device 000008BD/HT Radio/D( 

2018/12/10 22:23:34 



DC 

SW BAY ST/SW WILKINS DR PO 

Device 000370A8/MDT/Default 

2018/12/10 22:23:34 



DC 

SW BAY ST/SW WILKINS DR PO 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/10 22:23:34 



DC 

SW BAY ST/SW WILKINS DR PO 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/11 13:49:00 



LN 



2018/12/11 13:49:01 



AV 



2018/12/11 13:49:02 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/11 13:49:03 



AV 



2018/12/11 13:49:05 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/11 13:58:22 

PI 80199485 

FRAUD4 

DP 

1800 SIDNEY AVE PO: APT 10-241, ATLAS APTS 

NT 

2018/12/11 14:14:36 

PI 80199485 

B 

AV 

1800 SIDNEY AVE PO: APT 10-241, ATLAS APTS 


2018/12/11 15:00:49 



AM 

1800 SIDNEY AVE PO: APT 10-241, ATLAS APTS 


2018/12/11 15:19:14 

PI 80199538 

MVC4 

DP 

POTTERY AVE/SOUTH KITSAP BLVD PO: ** CT AT KITSAP CRED 

NT 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 


2018/12/11 15:27:48 

PI 80199538 

MVC4 

ER 

KITSAP CREDIT UNION/SKBLVD 

2018/12/11 15:27:48 

PI 80199538 

MVC4 

CL 

KITSAP CREDIT UNION/SKBLVD 

2018/12/11 15:27:49 

PI 80199538 

MVC4 

AR 

KITSAP CREDIT UNION/SKBLVD 

2018/12/11 15:27:51 

PI 80199538 

MVC4 

CU 

KITSAP CREDIT UNION/SKBLVD 

2018/12/11 15:37:50 

PI 80199538 

MVC4 

~ 

KITSAP CREDIT UNION/SKBLVD 

2018/12/11 15:38:03 

PI 80199538 

MVC4 

CU 

KITSAP CREDIT UNION/SKBLVD 

2018/12/11 15:54:55 

PI 80199538 

B 

AV 

KITSAP CREDIT UNION/SKBLVD 

2018/12/11 15:58:07 

PI 80199563 

GUNVI3 

DP 

515 KENDALL ST PO 


2018/12/11 15:59:14 

PI 80199563 

GUNVI3 

AR 

515 KENDALL ST PO 


2018/12/11 16:09:14 

PI 80199563 

GUNVI3 

~ 

515 KENDALL ST PO 


2018/12/11 16:09:41 

PI 80199563 

GUNVI3 

CU 

515 KENDALL ST PO 


2018/12/11 16:19:14 

PI 80199563 

GUNVI3 

~ 

515 KENDALL ST PO 


2018/12/11 16:20:27 

PI 80199563 

GUNVI3 

CU 

515 KENDALL ST PO 


2018/12/11 16:22:13 

PI 80199563 

GUNVI3 

uc 



2018/12/11 16:22:38 

PI 80199563 

GUNVI3 

uc 



2018/12/11 16:45:09 

PI 80199563 

A 

AV 

515 KENDALL ST PO 


2018/12/11 16:49:27 

PI 80199590 

MVCB 

DP 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 

2018/12/11 16:51:31 

PI 80199590 

MVCB 

AR 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 

2018/12/11 17:01:31 

PI 80199590 

MVCB 

~ 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 

2018/12/11 17:03:24 

PI 80199590 

MVCB 

CU 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 

2018/12/11 17:26:17 

PI 80199590 

B 

AV 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 

2018/12/11 17:29:32 



UC 



2018/12/11 17:35:41 



UC 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 

2018/12/11 17:36:11 



UC 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 

2018/12/11 18:07:13 



AM 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 

2018/12/11 18:56:46 



AM 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 

2018/12/11 19:37:17 



UC 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 

2018/12/11 19:37:20 



UC 

SIDNEY AVE/TREMONT ST PO 

2018/12/11 19:37:27 

PI 80199675 

THREA3 

DP 

3311 BETHEL RD SE 

PO: @SPRINT 

2018/12/11 19:41:58 

PI 80199675 

THREA3 

AR 

3311 BETHEL RD SE 

PO: @SPRINT 

2018/12/11 19:48:15 

PI 80199675 

THREA3 

UC 



2018/12/11 19:48:15 

PI 80199675 

THREA3 

UC 



2018/12/11 19:50:44 

PI 80199675 

THREA3 

UC 



2018/12/11 19:50:44 

PI 80199675 

THREA3 

UC 



2018/12/11 19:51:58 

PI 80199675 

THREA3 

~ 

3311 BETHEL RD SE 

PO: @SPRINT 

2018/12/11 19:52:06 

PI 80199675 

THREA3 

CU 

3311 BETHEL RD SE 

PO: @SPRINT 
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Comment 


Alarm Timer Extended: 10 
System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 0 

NT 

System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 10 
System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 0 
Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 
Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

NT 

System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 0 

Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMi 
GPS SIGNAL STRENGTH HIG 
GPS SIGNAL STRENGTH NOI 


GPS SIGNAL STRENGTH GO' 
GPS SIGNAL STRENGTH HIG 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 
Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 
Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMi 
Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 
System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 0 


Unit_Status_History_by_Officer.rpt 




Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/11 19:53:26 

PI 80199675 

K 

AV 

3311 BETHEL RD SE PO: @SPRINT 


2018/12/11 20:15:45 



UC 

3311 BETHEL RD SE PO: @SPRINT 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/11 20:53:33 



CL 

AV 


2018/12/11 20:56:47 

PI 80199707 

POV3 

DP 

521 KENDALL ST PO 

NT 

2018/12/11 20:58:33 

PI 80199707 

POV3 

AV 

521 KENDALL ST PO 


2018/12/11 21:36:00 



AM 

521 KENDALL ST PO 


2018/12/11 21:46:50 



UC 

521 KENDALL ST PO 

GPS SIGNAL STRENGTH GO 

2018/12/11 21:46:52 



UC 

521 KENDALL ST PO 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/11 22:06:44 



LO 

521 KENDALL ST PO 


2018/12/11 22:06:45 



DC 

521 KENDALL ST PO 

Device 100-2325/Radio Alias/D 

2018/12/11 22:06:45 



DC 

521 KENDALL ST PO 

Device 100-2224/HT Radio/Del 

2018/12/11 22:06:45 



DC 

521 KENDALL ST PO 

Device 000370A8/MDT/Default 

2018/12/11 22:06:45 



DC 

521 KENDALL ST PO 

Tracking device 000370A8/MD' 

2018/12/11 22:06:45 



DC 

521 KENDALL ST PO 

Tracking device 000370A8/MD' 

2018/12/12 13:48:52 



LN 



2018/12/12 13:48:53 



AV 



2018/12/12 13:48:54 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/12 13:48:55 



AV 



2018/12/12 13:49:07 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/12 13:58:02 



CL 

AV 


2018/12/12 14:48:03 

PI 80200081 

MVCG 

DP 

SW BERRY LAKE RD/SIDNEY RD SW PO 


2018/12/12 14:52:14 

PI 80200081 

MVCB 

AR 

SW BERRY LAKE RD/SIDNEY RD SW PO 


2018/12/12 15:02:14 

PI 80200081 

MVCB 

~ 

SW BERRY LAKE RD/SIDNEY RD SW PO 

System Unit Alarm 

2018/12/12 15:02:20 

PI 80200081 

MVCB 

cu 

SW BERRY LAKE RD/SIDNEY RD SW PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/12 15:19:41 

PI 80200081 

B 

AV 

SW BERRY LAKE RD/SIDNEY RD SW PO 


2018/12/12 15:23:47 



UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/12 16:02:03 

PI 80200119 

MVCG 

DP 

MCCORMICK WOODS DR SW/SW DUNRAVEN LN PO 


2018/12/12 16:10:52 

PI 80200119 

MVCG 

AR 

MCCORMICK WOODS DR SW/SW DUNRAVEN LN PO 


2018/12/12 16:20:52 

PI 80200119 

MVCG 

~ 

MCCORMICK WOODS DR SW/SW DUNRAVEN LN PO 

System Unit Alarm 

2018/12/12 16:21:01 

PI 80200119 

MVCG 

CU 

MCCORMICK WOODS DR SW/SW DUNRAVEN LN PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/12 16:39:14 

PI 80200119 

MVCG 

AV 

MCCORMICK WOODS DR SW/SW DUNRAVEN LN PO 


2018/12/12 16:39:22 

P180200123 

SHOPL3 

DP 

1696 SE MILE HILL DR PO: NEW 2 YOU 


2018/12/12 16:48:02 

P180200123 

SHOPL3 

AV 

1696 SE MILE HILL DR PO: NEW 2 YOU 


2018/12/12 17:18:33 

PI 80200178 

BURGL1 

DP 

1112 SPOKANE AVE PO 

NT 

2018/12/12 17:21:05 

PI 80200178 

BURGL1 

AR 

1112 SPOKANE AVE PO 


2018/12/12 17:24:05 

PI 80200178 

BURGL1 

~ 

1112 SPOKANE AVE PO 

System Unit Alarm 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Date: 

2018/12/12 17:24:36 
2018/12/12 17:40:04 
2018/12/12 17:40:04 
2018/12/12 17:40:04 
2018/12/12 17:47:15 
2018/12/12 17:51:17 
2018/12/12 17:51:18 
2018/12/12 17:51:18 
2018/12/12 17:53:30 
2018/12/12 17:53:30 
2018/12/12 18:01:19 
2018/12/12 18:01:26 
2018/12/12 18:10:16 
2018/12/12 18:10:33 
2018/12/12 18:12:22 
2018/12/12 18:24:21 
2018/12/12 18:25:41 
2018/12/12 18:25:43 
2018/12/12 18:30:27 
2018/12/12 18:40:27 
2018/12/12 18:40:43 
2018/12/12 18:42:53 
2018/12/12 18:54:46 
2018/12/12 19:30:06 
2018/12/12 20:17:33 
2018/12/12 20:17:35 
2018/12/12 20:18:19 
2018/12/12 20:19:20 
2018/12/12 20:26:57 
2018/12/12 20:31:05 
2018/12/12 20:31:06 
2018/12/12 20:41:06 
2018/12/12 20:42:00 
2018/12/12 20:42:04 
2018/12/12 20:42:28 
2018/12/12 20:42:49 
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Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

PI 80200178 

BURGL1 

CU 

1112 SPOKANE AVE PO 

Alarm Timer Extended: 0 

PI 80200178 

BURGL1 

uc 

1112 SPOKANE AVE PO 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

PI 80200178 

BURGL1 

uc 

1112 SPOKANE AVE PO 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

PI 80200178 

BURGL1 

uc 

1112 SPOKANE AVE PO 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

PI 80200178 

B 

AV 

1112 SPOKANE AVE PO 


PI 80200191 

T 

DP 

CLINE AVE/TAYLOR ST PO 


PI 80200191 

T 

AR 

CLINE AVE/TAYLOR ST PO 


PI 80200191 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CC1 

PI 80200191 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

PI 80200191 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 

PI 80200191 

T 

~ 

CLINE AVE/TAYLOR ST PO 

System Unit Alarm 

PI 80200191 

C 

AV 

CLINE AVE/TAYLOR ST PO 


PI 80200200 

SUSPI3 

DP 

707 SIDNEY PKWY PO 


PI 80200200 

C 

AV 

707 SIDNEY PKWY PO 




UC 

707 SIDNEY PKWY PO 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

PI 80200206 

DV3 

DP 

2012 SIDNEY AVE PO 


PI 80200206 

DV3 

UC 

2012 SIDNEY AVE PO 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

PI 80200206 

DV3 

UC 

2012 SIDNEY AVE PO 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

PI 80200206 

DV3 

AR 

2012 SIDNEY AVE PO 


PI 80200206 

DV3 

~ 

2012 SIDNEY AVE PO 

System Unit Alarm 

PI 80200206 

DV3 

CU 

2012 SIDNEY AVE PO 

Alarm Timer Extended: 0 

PI 80200206 

B 

AV 

2012 SIDNEY AVE PO 




UC 

2012 SIDNEY AVE PO 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 



AM 

2012 SIDNEY AVE PO 




UC 

2012 SIDNEY AVE PO 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 



UC 

2012 SIDNEY AVE PO 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

PI 80200238 

SEXOF5 

DP 

707 SIDNEY PKWY PO: SLIP # 4 C-42 


PI 80200238 

SEXOF5 

AR 

707 SIDNEY PKWY PO: SLIP # 4 C-42 


PI 80200238 

G 

AV 

707 SIDNEY PKWY PO: SLIP # 4 C-42 


PI 80200243 

FU 

DP 

533 FOREST PARK ST PO 


PI 80200243 

FU 

AR 

533 FOREST PARK ST PO 


PI 80200243 

FU 

~ 

533 FOREST PARK ST PO 

System Unit Alarm 

PI 80200243 

FU 

CU 

533 FOREST PARK ST PO 

Alarm Timer Extended: 0 

PI 80200243 

F 

AV 

533 FOREST PARK ST PO 


PI 80200250 

T 

DP 

451 SOUTH KITSAP BLVD PO: @M & N GROCERY (OLD) 


PI 80200250 

T 

AV 

451 SOUTH KITSAP BLVD PO: @M & N GROCERY (OLD) 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 


Comment 

2018/12/12 20:43:19 

PI 80200252 

FU 

DP 

1424 GARRISON AVE PO 



2018/12/12 20:43:20 

PI 80200252 

FU 

AR 

1424 GARRISON AVE PO 



2018/12/12 20:53:08 

PI 80200252 

F 

AV 

1424 GARRISON AVE PO 



2018/12/12 20:53:10 

PI 80200254 

BURGL2 

DP 

4910 LIMERICK DR SW PO 


NT 

2018/12/12 20:53:11 

PI 80200254 

BURGL2 

ER 

4910 LIMERICK DR SW PO 


NT 

2018/12/12 20:56:46 

PI 80200254 

BURGL2 

AV 

4910 LIMERICK DR SW PO 



2018/12/12 21:05:16 



UC 

4910 LIMERICK DR SW PO 


GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/12 21:59:10 



CL 

AV 



2018/12/12 22:25:50 



UC 

AV 


GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/12 22:25:52 



UC 

AV 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/12 22:29:40 



AM 

AV 



2018/12/12 22:45:27 



LO 

AV 



2018/12/12 22:45:28 



DC 

AV 


Device 100-2325/Radio Alias/D 

2018/12/12 22:45:28 



DC 

AV 


Device 100-2224/HT Radio/Del 

2018/12/12 22:45:28 



DC 

AV 


Device 000370A8/MDT/Default 

2018/12/12 22:45:28 



DC 

AV 


Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/12 22:45:28 



DC 

AV 


Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/13 13:50:37 



LN 




2018/12/13 13:50:38 



AV 




2018/12/13 13:50:39 



UC 



New equipment list for Unit [P7 

2018/12/13 13:50:40 



AV 




2018/12/13 13:58:12 

PI 80200623 

VEHFI 

DP 

1794 SE MILE HILL DR PO: @711 

PO MILE HILL 

NT 

2018/12/13 13:58:13 

PI 80200623 

VEHFI 

ER 

1794 SE MILE HILL DR PO: @711 

PO MILE HILL 

NT 

2018/12/13 14:06:03 

PI 80200623 

VEHFI 

AV 

1794 SE MILE HILL DR PO: @711 

PO MILE HILL 


2018/12/13 14:30:21 



UC 

1794 SE MILE HILL DR PO: @711 

PO MILE HILL 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/13 14:30:24 



UC 

1794 SE MILE HILL DR PO: @711 

PO MILE HILL 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/13 14:30:35 



UC 

1794 SE MILE HILL DR PO: @711 

PO MILE HILL 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/13 14:30:36 



UC 

1794 SE MILE HILL DR PO: @711 

PO MILE HILL 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/13 15:02:26 



CL 

AV 



2018/12/13 15:26:44 

PI 80200680 

SUICI3 

DP 

2525 BETHEL RD SE PO: @ST VINCENT DEPAUL PO 


2018/12/13 15:31:32 

PI 80200680 

SUICI3 

AR 

2525 BETHEL RD SE PO: @ST VINCENT DEPAUL PO 


2018/12/13 15:41:32 

PI 80200680 

SUICI3 

~ 

2525 BETHEL RD SE PO: @ST VINCENT DEPAUL PO 

System Unit Alarm 

2018/12/13 15:41:34 

PI 80200680 

SUICI3 

cu 

2525 BETHEL RD SE PO: @ST VINCENT DEPAUL PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/13 15:42:56 

PI 80200680 

D 

AV 

2525 BETHEL RD SE PO: @ST VINCENT DEPAUL PO 


2018/12/13 15:43:04 

PI 80200690 

DV2 

DP 

1800 SIDNEY AVE PO: APT 6-323 @ AT LAS APTS 


2018/12/13 15:52:53 

PI 80200690 

DV2 

UC 

1800 SIDNEY AVE PO: APT 6-323 @ AT LAS APTS 

Preempt Unit P734 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/13 15:52:53 

PI 80200690 

DV2 

AV 

1800 SIDNEY AVE PO: APT 6-323 @ AT LAS APTS 

Preempt Unit P734 

2018/12/13 15:52:53 

PI 80200696 

WRT3 

DP 

1012 MITCHELL AVE PO: @SOUT KITSAP HELPINE FOOD 


2018/12/13 16:02:18 

PI 80200696 

WRT3 

AR 

1012 MITCHELL AVE PO: @SOUT KITSAP HELPINE FOOD 


2018/12/13 16:12:17 

PI 80200696 

WRT3 

UC 

1012 MITCHELL AVE PO: @SOUT KITSAP HELPINE FOOD 

Preempt Unit P734 

2018/12/13 16:12:17 

PI 80200696 

WRT3 

AV 

1012 MITCHELL AVE PO: @SOUT KITSAP HELPINE FOOD 

Preempt Unit P734 

2018/12/13 16:12:17 

PI 80200700 

MISC4 

DP 

614 DIVISION ST PO: @JAIL (POPD) 


2018/12/13 16:17:55 

PI 80200700 

K 

AV 

614 DIVISION ST PO: @JAIL (POPD) 


2018/12/13 16:25:04 

PI 80200718 

T 

DP 

2253 BETHEL AVE PO: @JIFFY LUBE PO BETHEL AVE 

NT 

2018/12/13 16:25:05 

PI 80200718 

T 

AR 

2253 BETHEL AVE PO: @JIFFY LUBE PO BETHEL AVE 

NT 

2018/12/13 16:25:56 

PI 80200718 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/13 16:35:05 

PI 80200718 

T 

- 

2253 BETHEL AVE PO: @JIFFY LUBE PO BETHEL AVE 

System Unit Alarm 

2018/12/13 16:35:11 

PI 80200718 

T 

AV 

2253 BETHEL AVE PO: @JIFFY LUBE PO BETHEL AVE 


2018/12/13 17:32:46 



CL 

AV 


2018/12/13 18:18:07 

PI 80200764 

WRT3 

DP 

@WALMART 

NT 

2018/12/13 18:18:08 

PI 80200764 

WRT3 

ER 

@WALMART 

NT 

2018/12/13 18:21:15 

PI 80200764 

WRT3 

AR 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/13 18:28:40 

PI 80200764 

WRT3 

UC 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

Preempt Unit P734 

2018/12/13 18:28:40 

PI 80200764 

WRT3 

AV 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

Preempt Unit P734 

2018/12/13 18:28:40 

PI 80200770 

T 

DP 

3355 BETHEL RD SE PO: @SAFEWAY PO 

NT 

2018/12/13 18:28:41 

PI 80200770 

T 

AR 

3355 BETHEL RD SE PO: @SAFEWAY PO 

NT 

2018/12/13 18:38:41 

PI 80200770 

T 

~ 

3355 BETHEL RD SE PO: @SAFEWAY PO 

System Unit Alarm 

2018/12/13 18:41:47 

PI 80200770 

T 

cu 

3355 BETHEL RD SE PO: @SAFEWAY PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/13 18:49:56 

PI 80200770 

L 

AV 

3355 BETHEL RD SE PO: @SAFEWAY PO 


2018/12/13 19:02:54 



UC 

3355 BETHEL RD SE PO: @SAFEWAY PO 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/13 19:18:10 

PI 80200790 

WRT3 

DP 

546 BAY ST PO: @POPD 


2018/12/13 20:10:21 

PI 80200790 

J 

AV 

546 BAY ST PO: @POPD 


2018/12/13 20:15:06 



UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/13 20:15:07 



UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/13 21:07:40 



CL 

AV 


2018/12/13 21:45:22 



AM 

AV 


2018/12/13 22:01:31 



UC 

AV 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/13 22:01:34 



UC 

AV 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/13 22:21:15 



CL 

RT 


2018/12/13 22:22:41 



LO 

RT 


2018/12/13 22:22:42 



DC 

RT 

Device 100-2325/Radio Alias/D 

2018/12/13 22:22:42 



DC 

RT 

Device 100-2224/HT Radio/Del 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/13 22:22:42 



DC 

RT 

Device 000370A8/MDT/Default 

2018/12/13 22:22:42 



DC 

RT 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/13 22:22:42 



DC 

RT 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/14 13:22:35 



LN 



2018/12/14 13:22:36 



AV 



2018/12/14 13:22:37 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/14 13:22:38 



AV 



2018/12/14 13:22:45 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/14 13:41:32 



CL 

AV 


2018/12/14 13:41:47 



UA 

AV 


2018/12/14 13:42:06 



CL 

MTG 1500 


2018/12/14 13:55:27 

P180201151 

FRAUD4 

DP 

1340 LLOYD PKWY PO: @WORK RELEASE LLOYD PARKWAY 


2018/12/14 13:55:44 

P180201151 

FRAUD4 

UC 

1340 LLOYD PKWY PO: @WORK RELEASE LLOYD PARKWAY 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/14 13:56:14 

P180201151 

FRAUD4 

UC 

1340 LLOYD PKWY PO: @WORK RELEASE LLOYD PARKWAY 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/14 13:57:35 

P180201151 

C 

AV 

1340 LLOYD PKWY PO: @WORK RELEASE LLOYD PARKWAY 


2018/12/14 13:58:14 



UC 

1340 LLOYD PKWY PO: @WORK RELEASE LLOYD PARKWAY 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/14 14:08:40 



UA 

1340 LLOYD PKWY PO: @WORK RELEASE LLOYD PARKWAY 


2018/12/14 14:27:29 



CL 

MTG 


2018/12/14 16:35:31 



UC 

MTG 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/14 16:35:34 



UC 

MTG 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/14 16:35:39 

P180201261 

SHOPL4 

DP 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

NT 

2018/12/14 16:42:36 

P180201261 

SHOPL4 

ER 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/14 16:42:38 

P180201261 

SHOPL4 

AR 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/14 16:48:32 

P180201261 

C 

AV 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/14 16:51:14 

P180201269 

UNWAN3 

DP 

1434 OLNEY AVE SE PO: @ALBERTSONS PO OLNEY AVE 


2018/12/14 16:57:20 

P180201269 

UNWAN3 

AR 

1434 OLNEY AVE SE PO: @ALBERTSONS PO OLNEY AVE 


2018/12/14 17:00:04 

P180201269 

A 

AV 

1434 OLNEY AVE SE PO: @ALBERTSONS PO OLNEY AVE 


2018/12/14 17:20:18 

P180201288 

DV2 

DP 

200 LIPPERT DR W PO: APT D216 @ORCHARD POINT APTS 


2018/12/14 17:24:40 

P180201288 

DV2 

AR 

200 LIPPERT DR W PO: APT D216 @ORCHARD POINT APTS 


2018/12/14 17:34:40 

P180201288 

DV2 

~ 

200 LIPPERT DR W PO: APT D216 @ORCHARD POINT APTS 

System Unit Alarm 

2018/12/14 17:35:19 

P180201288 

DV2 

cu 

200 LIPPERT DR W PO: APT D216 @ORCHARD POINT APTS 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/14 17:36:44 

P180201288 

DV2 

UC 

200 LIPPERT DR W PO: APT D216 @ORCHARD POINT APTS 

Preempt Unit P734 

2018/12/14 17:36:44 

P180201288 

DV2 

AV 

200 LIPPERT DR W PO: APT D216 @ORCHARD POINT APTS 

Preempt Unit P734 

2018/12/14 17:36:44 

P180201306 

ALRA 

DP 

1441 LUMSDEN RD PO 

NT 

2018/12/14 17:43:49 

P180201306 

ALRA 

AR 

1441 LUMSDEN RD PO 


2018/12/14 17:52:06 

P180201306 

ALRA 

UC 

1441 LUMSDEN RD PO 

Preempt Unit P734 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Date: 

2018/12/14 17:52:06 
2018/12/14 17:52:06 
2018/12/14 17:58:12 
2018/12/14 18:31:50 
2018/12/14 18:54:19 
2018/12/14 19:02:29 
2018/12/14 19:02:29 
2018/12/14 19:02:29 
2018/12/14 19:04:04 
2018/12/14 19:04:06 
2018/12/14 19:11:21 
2018/12/14 19:18:48 
2018/12/14 19:21:21 
2018/12/14 19:22:40 
2018/12/14 19:30:14 
2018/12/14 19:30:19 
2018/12/14 19:36:06 
2018/12/14 19:36:08 
2018/12/14 19:46:08 
2018/12/14 19:47:34 
2018/12/14 20:32:36 
2018/12/14 20:35:49 
2018/12/14 20:37:10 
2018/12/14 20:37:46 
2018/12/14 20:42:25 
2018/12/14 20:42:28 
2018/12/14 20:58:30 
2018/12/14 20:58:50 
2018/12/14 20:58:51 
2018/12/14 21:03:16 
2018/12/14 21:59:13 
2018/12/14 23:00:06 
2018/12/14 23:25:23 
2018/12/14 23:25:25 
2018/12/14 23:30:50 
2018/12/14 23:44:04 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 


Comment 

P180201306 

ALRA 

AV 

1441 LUMSDEN RD PO 


Preempt Unit P734 

P180201318 

WIRESL 

DP 

409 GIVENS ST PO 


NT 

P180201318 

1 

AV 

409 GIVENS ST PO 





UC 

409 GIVENS ST PO 


GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

PI 80201443 

ALRA 

DP 

1723 WOLVES RD PO 



PI 80201443 

ALRA 

UC 

1723 WOLVES RD PO 


Preempt Unit P734 

PI 80201443 

ALRA 

AV 

1723 WOLVES RD PO 


Preempt Unit P734 

P180201471 

ALRA 

DP 

1540 LEADER INTERNATIONAL DR PO 

@LEADER INTERNATIOt 

NT 

P180201471 

ALRA 

UC 

1540 LEADER INTERNATIONAL DR PO 

@LEADER INTERNATlOf 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

P180201471 

ALRA 

UC 

1540 LEADER INTERNATIONAL DR PO 

@LEADER INTERNATIOt 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

P180201471 

ALRA 

AR 

1540 LEADER INTERNATIONAL DR PO 

@LEADER INTERNATIOt 


P180201471 

ALRA 

UC 



Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

P180201471 

ALRA 

~ 

1540 LEADER INTERNATIONAL DR PO 

@LEADER INTERNATIOt 

System Unit Alarm 

P180201471 

ALRA 

cu 

1540 LEADER INTERNATIONAL DR PO 

@LEADER INTERNATIOt 

Alarm Timer Extended: 0 

P180201471 

C 

AV 

1540 LEADER INTERNATIONAL DR PO 

@LEADER INTERNATIOt 


P180201501 

SUSPI3 

DP 

BETHEL AVE/BAY ST PO 


NT 

P180201501 

SUSPI3 

ER 

BETHEL AVE/BAY ST PO 



P180201501 

SUSPI3 

AR 

BETHEL AVE/BAY ST PO 



P180201501 

SUSPI3 

~ 

BETHEL AVE/BAY ST PO 


System Unit Alarm 

P180201501 

SUSPI3 

CU 

BETHEL AVE/BAY ST PO 


Alarm Timer Extended: 0 

P180201501 

SUSPI3 

TR 

@JAIL 



P180201501 

SUSPI3 

TA 

@JAIL 



P180201501 

SUSPI3 

UC 

@JAIL 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

P180201501 

SUSPI3 

UC 

@JAIL 


GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

P180201501 

SUSPI3 

UC 

@JAIL 


GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

P180201501 

SUSPI3 

UC 

@JAIL 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

P180201501 

E 

AV 

@JAIL 





UC 

@JAIL 


GPS SIGNAL STRENGTH GO' 



UC 

@JAIL 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 



UC 

@JAIL 


GPS SIGNAL STRENGTH NOI 



CL 

AV 





CL 

AV 





UC 

AV 


GPS SIGNAL STRENGTH GO' 



UC 

AV 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 



AM 

AV 





LO 

AV 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Date: 

2018/12/14 23:44:05 
2018/12/14 23:44:05 
2018/12/14 23:44:05 
2018/12/14 23:44:05 
2018/12/14 23:44:05 
2018/12/17 13:44:57 
2018/12/17 13:44:58 
2018/12/17 13:44:59 
2018/12/17 13:45:00 
2018/12/17 13:45:06 
2018/12/17 14:10:19 
2018/12/17 14:34:08 
2018/12/17 14:34:08 
2018/12/17 14:34:09 
2018/12/17 14:36:21 
2018/12/17 14:40:04 
2018/12/17 14:40:04 
2018/12/17 14:45:53 
2018/12/17 15:16:06 
2018/12/17 15:16:06 
2018/12/17 15:35:40 
2018/12/17 15:45:40 
2018/12/17 15:46:05 
2018/12/17 16:36:43 
2018/12/17 16:36:43 
2018/12/17 16:36:44 
2018/12/17 16:44:56 
2018/12/17 17:11:45 
2018/12/17 17:13:04 
2018/12/17 17:21:14 
2018/12/17 17:21:14 
2018/12/17 17:22:09 
2018/12/17 17:22:09 
2018/12/17 17:23:04 
2018/12/17 17:23:57 
2018/12/17 17:31:46 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

DC 

DC 

DC 

DC 

DC 

LN 

AV 

UC 

AV 

UC 

Location: 

AV 

AV 

AV 

AV 

AV 

Comment 

Device 100-2325/Radio Alias/D 
Device 100-2224/HT Radio/Del 

Device 000370A8/MDT/Default 
Tracking device 000370A8/MD 
Tracking device 000370A8/MD 

New equipment list for Unit [P7 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

PI 80203185 

NARC04 

DP 

515 KENDALL ST PO 


PI 80203185 

NARC04 

UC 

515 KENDALL ST PO 

Preempt Unit P734 

PI 80203185 

NARC04 

AV 

515 KENDALL ST PO 

Preempt Unit P734 

PI 80203199 

SUICI2 

DP 

1101 PORTLAND AVE PO: APT B 


PI 80203199 

SUICI2 

AR 

1101 PORTLAND AVE PO: APT B 


PI 80203199 

SUICIB 

AR 

1025 TACOMA AVE PO: @GIVENS PARK 


PI 80203199 

SUICIB 

CL 

1025 TACOMA AVE PO: @GIVENS PARK 


PI 80203199 

SUICIB 

CU 

1025 TACOMA AVE PO: @GIVENS PARK 

Alarm Timer Extended: 0 

PI 80203199 

SUICIB 

ER 

IN A16 ER @ HMCBR 


PI 80203199 

SUICIB 

CL 

IN A16 ER@ HMCBR 


PI 80203199 

SUICIB 

AR 

IN A16 ER@ HMCBR 


PI 80203199 

SUICIB 

~ 

IN A16 ER@ HMCBR 

System Unit Alarm 

PI 80203199 

SUICIB 

CU 

IN A16 ER@ HMCBR 

Alarm Timer Extended: 0 

PI 80203199 

SUICIB 

UC 

IN A16 ER@ HMCBR 

Preempt Unit P734 

PI 80203199 

SUICIB 

AV 

IN A16 ER@ HMCBR 

Preempt Unit P734 

PI 80203263 

FU 

DP 

546 BAY ST PO: @POPD**DO NOT AIR CELL # 


PI 80203263 

F 

AV 

546 BAY ST PO: @POPD**DO NOT AIR CELL # 


PI 80203279 

SHOPL3 

DP 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

NT 

PI 80203279 

SHOPL3 

AR 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


PI 80203279 

SHOPL3 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

PI 80203279 

SHOPL3 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 

PI 80203279 

SHOPL3 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

PI 80203279 

SHOPL3 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:<?xi 

PI 80203279 

SHOPL3 

~ 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

System Unit Alarm 

PI 80203279 

SHOPL3 

CU 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

Alarm Timer Extended: 0 

PI 80203279 

SHOPL3 

TR 

JAIL 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 



Comment 

2018/12/17 17:41:39 

PI 80203279 

SHOPL3 

TA 

JAIL 





2018/12/17 17:43:44 

PI 80203279 

SHOPL3 

UC 

JAIL 




GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/17 17:43:47 

PI 80203279 

SHOPL3 

UC 

JAIL 




GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/17 17:54:58 

PI 80203279 

SHOPL3 

UC 

JAIL 




GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/17 17:55:04 

PI 80203279 

SHOPL3 

UC 

JAIL 




GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/17 17:55:05 

PI 80203279 

SHOPL3 

UC 

JAIL 




GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/17 18:00:03 

PI 80203279 

SHOPL3 

UC 

JAIL 




GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/17 18:05:01 

PI 80203279 

E 

AV 

JAIL 





2018/12/17 18:05:05 

PI 80203309 

SUICI3 

DP 

2213 

SW SISKIN CIRPO 



NT 

2018/12/17 18:12:08 

PI 80203309 

SUICI3 

UC 

2213 

SW SISKIN CIRPO 



GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/17 18:12:10 

PI 80203309 

SUICI3 

UC 

2213 

SW SISKIN CIRPO 



GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/17 18:20:19 

PI 80203309 

SUICI3 

AR 

2213 

SW SISKIN CIRPO 




2018/12/17 18:25:27 

PI 80203309 

SUICI3 

UC 

2213 

SW SISKIN CIRPO 



Preempt Unit P734 

2018/12/17 18:25:27 

PI 80203309 

SUICI3 

AV 

2213 

SW SISKIN CIRPO 



Preempt Unit P734 

2018/12/17 18:25:27 

PI 80203321 

PC3 

DP 

1260 

SW BAY ST PO: @MP1 STATE HWY 166 (SW BAY ST) 

PO 


2018/12/17 18:33:23 

PI 80203321 

1 

AV 

1260 

SW BAY ST PO: @MP1 STATE HWY 166 

i (SW BAY ST) 

PO 


2018/12/17 18:33:44 

PI 80203309 

SUICI3 

DP 

7379 

MCCORMICK WOODS DR SW PO 




2018/12/17 18:48:30 

PI 80203309 

SUICI3 

AR 

7379 

MCCORMICK WOODS DR SW PO 




2018/12/17 18:58:30 

PI 80203309 

SUICI3 

~ 

7379 

MCCORMICK WOODS DR SW PO 



System Unit Alarm 

2018/12/17 19:00:20 

PI 80203309 

SUICI3 

cu 

7379 

MCCORMICK WOODS DR SW PO 



Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/17 19:23:20 

PI 80203309 

B 

AV 

7379 

MCCORMICK WOODS DR SW PO 




2018/12/17 19:31:58 

PI 80203346 

MVCG 

DP 

1891 

SE SEDGWICK RD PO: @LES SCHWAB 

PO 



2018/12/17 19:33:49 

PI 80203346 

MVCG 

ER 

1891 

SE SEDGWICK RD PO: @LES SCHWAB 

PO 



2018/12/17 19:36:49 

PI 80203346 

MVCG 

AK 

1891 

SE SEDGWICK RD PO: @LES SCHWAB 

PO 



2018/12/17 19:36:51 

PI 80203346 

MVCG 

AR 

1891 

SE SEDGWICK RD PO: @LES SCHWAB 

PO 



2018/12/17 19:46:52 

PI 80203346 

MVCG 

- 

1891 

SE SEDGWICK RD PO: @LES SCHWAB 

PO 


System Unit Alarm 

2018/12/17 19:47:42 

PI 80203346 

MVCG 

CU 

1891 

SE SEDGWICK RD PO: @LES SCHWAB 

PO 


Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/17 19:58:29 

PI 80203346 

B 

AV 

1891 

SE SEDGWICK RD PO: @LES SCHWAB 

PO 



2018/12/17 20:07:26 



UC 

1891 

SE SEDGWICK RD PO: @LES SCHWAB 

PO 


GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/17 20:57:35 



CL 

AV 





2018/12/17 21:57:11 



CL 

AV 





2018/12/17 22:10:23 



UC 

AV 




GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/17 22:10:25 



UC 

AV 




GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/17 22:30:01 



LO 

AV 





2018/12/17 22:30:02 



DC 

AV 




Device 100-2325/Radio Alias/D 

2018/12/17 22:30:02 



DC 

AV 




Device 100-2224/HT Radio/Del 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/17 22:30:02 



DC 

AV 

Device 000370A8/MDT/Default 

2018/12/17 22:30:02 



DC 

AV 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/17 22:30:02 



DC 

AV 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/18 13:31:20 



LN 



2018/12/18 13:31:21 



AV 



2018/12/18 13:31:22 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/18 13:31:23 



AV 



2018/12/18 13:31:25 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/18 13:54:20 



CL 

AV 


2018/12/18 13:59:54 

PI 80203746 

RESCU 

DP 

4286 AN DAS 10 LOOP SE PO 


2018/12/18 14:08:45 

PI 80203746 

RESCU 

UC 

4286 AN DAS 10 LOOP SE PO 

Preempt Unit P734 

2018/12/18 14:08:45 

PI 80203746 

RESCU 

AV 

4286 AN DAS 10 LOOP SE PO 

Preempt Unit P734 

2018/12/18 14:08:45 

PI 80203748 

WIRESF 

DP 

3840 BETHEL RD SE PO: @BETHEL TAVERN 

NT 

2018/12/18 14:08:46 

PI 80203748 

WIRESF 

AR 

3840 BETHEL RD SE PO: @BETHEL TAVERN 

NT 

2018/12/18 14:18:46 

PI 80203748 

WIRESF 

~ 

3840 BETHEL RD SE PO: @BETHEL TAVERN 

System Unit Alarm 

2018/12/18 14:19:00 

PI 80203748 

WIRESF 

cu 

3840 BETHEL RD SE PO: @BETHEL TAVERN 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/18 16:36:41 

PI 80203748 

WIRESF 

AR 

BETHEL/LUND 


2018/12/18 16:36:41 

PI 80203748 

WIRESF 

CL 

BETHEL/LUND 


2018/12/18 16:46:42 

PI 80203748 

WIRESF 

~ 

BETHEL/LUND 

System Unit Alarm 

2018/12/18 16:50:37 

PI 80203748 

WIRESF 

CU 

BETHEL/LUND 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/18 16:50:37 

PI 80203748 

WIRESF 

AV 

BETHEL/LUND 


2018/12/18 16:54:08 

PI 80203866 

MVC4 

DP 

BAY ST/SIDNEY AVE PO 


2018/12/18 16:54:11 

PI 80203866 

MVC4 

AK 

BAY ST/SIDNEY AVE PO 


2018/12/18 16:55:17 

PI 80203866 

MVC4 

UC 

BAY ST/SIDNEY AVE PO 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/18 17:00:58 

PI 80203866 

C 

AV 

BAY ST/SIDNEY AVE PO 


2018/12/18 17:15:44 

PI 80203880 

ALRA 

DP 

228 FARRAGUT AVE PO 


2018/12/18 17:19:19 

PI 80203880 

XC 

AV 

228 FARRAGUT AVE PO 


2018/12/18 17:21:16 

PI 80203883 

TRAFF3 

DP 

1900 SE SEDGWICK RD PO: @FRED MEYER PO 


2018/12/18 17:23:01 

PI 80203883 

C 

AV 

1900 SE SEDGWICK RD PO: @FRED MEYER PO 


2018/12/18 17:27:06 

PI 80203886 

ASSIS4 

DP 

1276 SE CASANDRA LOOP PO 

NT 

2018/12/18 17:36:00 

PI 80203886 

ASSIS4 

UC 

1276 SE CASANDRA LOOP PO 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/18 17:36:02 

PI 80203886 

ASSIS4 

UC 

1276 SE CASANDRA LOOP PO 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/18 17:39:21 

PI 80203886 

ASSIS4 

UC 

1276 SE CASANDRA LOOP PO 

Preempt Unit P734 

2018/12/18 17:39:21 

PI 80203886 

ASSIS4 

AV 

1276 SE CASANDRA LOOP PO 

Preempt Unit P734 

2018/12/18 17:39:21 

PI 80203885 

WC4 

DP 

291 GRANAT ST PO: UNIT 8 


2018/12/18 17:42:41 

PI 80203885 

WC4 

AR 

291 GRANAT ST PO: UNIT 8 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 


Comment 

2018/12/18 17:46:26 

PI 80203885 

C 

AV 

291 GRANAT ST PO: UNIT 8 


2018/12/18 17:46:31 

PI 80203886 

ASSIS4 

DP 

1276 SE CASANDRA LOOP PO 


2018/12/18 17:56:05 

PI 80203886 

ASSIS4 

UC 

1276 SE CASANDRA LOOP PO 

Preempt Unit P734 

2018/12/18 17:56:05 

PI 80203886 

ASSIS4 

AV 

1276 SE CASANDRA LOOP PO 

Preempt Unit P734 

2018/12/18 17:56:05 

PI 80203906 

TRAFF3 

DP 

BETHEL RD SE/SE LUNDBERG RD PO 

NT 

2018/12/18 17:56:06 

PI 80203906 

TRAFF3 

ER 

BETHEL RD SE/SE LUNDBERG RD PO 

NT 

2018/12/18 17:58:49 

PI 80203906 

C 

AV 

BETHEL RD SE/SE LUNDBERG RD PO 


2018/12/18 17:58:54 

PI 80203886 

ASSIS4 

DP 

1276 SE CASANDRA LOOP PO 

NT 

2018/12/18 17:58:55 

PI 80203886 

ASSIS4 

AR 

1276 SE CASANDRA LOOP PO 

NT 

2018/12/18 18:08:55 

PI 80203886 

ASSIS4 

~ 

1276 SE CASANDRA LOOP PO 

System Unit Alarm 

2018/12/18 18:11:20 

PI 80203886 

ASSIS4 

cu 

1276 SE CASANDRA LOOP PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/18 18:15:42 

PI 80203886 

C 

AV 

1276 SE CASANDRA LOOP PO 


2018/12/18 18:29:16 



UC 

1276 SE CASANDRA LOOP PO 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/18 18:33:47 

PI 80203931 

THREA4 

DP 

2051 SIDNEY AVE PO: @PUBLIC WORKS PO SIDNEY 


2018/12/18 18:34:36 

PI 80203931 

THREA4 

UC 

2051 SIDNEY AVE PO: @PUBLIC WORKS PO SIDNEY 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/18 18:34:38 

PI 80203931 

THREA4 

UC 

2051 SIDNEY AVE PO: @PUBLIC WORKS PO SIDNEY 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/18 18:41:17 

PI 80203931 

THREA4 

AR 

2051 SIDNEY AVE PO: @PUBLIC WORKS PO SIDNEY 


2018/12/18 18:44:51 

PI 80203931 

A 

AV 

2051 SIDNEY AVE PO: @PUBLIC WORKS PO SIDNEY 


2018/12/18 18:44:59 

PI 80203927 

ALRA 

DP 

5703 TURNBERRY PL SW PO 


2018/12/18 18:48:41 

PI 80203927 

ALRA 

AV 

5703 TURNBERRY PL SW PO 


2018/12/18 18:57:53 

PI 80203945 

FI 

DP 

LL(-122:39:09.5406,47:30:46.0103): POT/16 


2018/12/18 18:57:54 

PI 80203945 

FI 

AR 

LL(-122:39:09.5406,47:30:46.0103): POT/16 


2018/12/18 18:57:54 

PI 80203945 

FI 

UC 



Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/18 18:59:52 

PI 80203945 

C 

AV 

POTTERY AVE/STATE HWY 16 SW PO 


2018/12/18 19:07:24 



UC 

POTTERY AVE/STATE HWY 16 SW PO 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/18 19:07:57 



UC 

POTTERY AVE/STATE HWY 16 SW PO 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/18 19:36:13 

PI 80203962 

ALRA 

DP 

2253 BETHEL AVE PO 

@JIFFY LUBE 


2018/12/18 19:38:01 

PI 80203962 

ALRA 

UC 

2253 BETHEL AVE PO 

@JIFFY LUBE 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/18 19:38:03 

PI 80203962 

ALRA 

UC 

2253 BETHEL AVE PO 

@JIFFY LUBE 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/18 19:41:34 

PI 80203962 

ALRA 

AR 

2253 BETHEL AVE PO 

@JIFFY LUBE 


2018/12/18 19:51:34 

PI 80203962 

ALRA 

~ 

2253 BETHEL AVE PO 

@JIFFY LUBE 

System Unit Alarm 

2018/12/18 19:52:06 

PI 80203962 

ALRA 

CU 

2253 BETHEL AVE PO 

@JIFFY LUBE 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/18 19:54:44 

PI 80203962 

ALRA 

AK 

2253 BETHEL AVE PO 

@JIFFY LUBE 


2018/12/18 19:54:51 

PI 80203962 

ALRA 

UC 

2253 BETHEL AVE PO 

@JIFFY LUBE 

Preempt Unit P734 

2018/12/18 19:54:51 

PI 80203962 

ALRA 

AV 

2253 BETHEL AVE PO 

@JIFFY LUBE 

Preempt Unit P734 

2018/12/18 19:54:51 

PI 80203968 

DV4 

DP 

1467 OLNEY AVE SE PO: @JACK IN THE BOX PO 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 


Comment 

2018/12/18 20:03:34 

PI 80203968 

C 

AV 

1467 OLNEY AVE SE PO: @JACK IN THE BOX 

PO 


2018/12/18 20:07:43 



UC 

1467 OLNEY AVE SE PO: @JACK IN THE BOX 

PO 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/18 21:01:44 



AM 

1467 OLNEY AVE SE PO: @JACK IN THE BOX 

PO 


2018/12/18 21:25:39 



AM 

1467 OLNEY AVE SE PO: @JACK IN THE BOX 

PO 


2018/12/18 21:58:39 



UC 

1467 OLNEY AVE SE PO: @JACK IN THE BOX 

PO 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/18 21:58:41 



UC 

1467 OLNEY AVE SE PO: @JACK IN THE BOX 

PO 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/18 22:21:19 



AM 

1467 OLNEY AVE SE PO: @JACK IN THE BOX 

PO 


2018/12/18 22:24:14 



LO 

1467 OLNEY AVE SE PO: @JACK IN THE BOX 

PO 


2018/12/18 22:24:15 



DC 

1467 OLNEY AVE SE PO: @JACK IN THE BOX 

PO 

Device 100-2325/Radio Alias/D 

2018/12/18 22:24:15 



DC 

1467 OLNEY AVE SE PO: @JACK IN THE BOX 

PO 

Device 100-2224/HT Radio/Del 

2018/12/18 22:24:15 



DC 

1467 OLNEY AVE SE PO: @JACK IN THE BOX 

PO 

Device 000370A8/MDT/Default 

2018/12/18 22:24:15 



DC 

1467 OLNEY AVE SE PO: @JACK IN THE BOX 

PO 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/18 22:24:15 



DC 

1467 OLNEY AVE SE PO: @JACK IN THE BOX 

PO 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/19 09:40:04 



LN 




2018/12/19 09:40:05 



AV 




2018/12/19 09:40:06 



UC 



New equipment list for Unit [07 

2018/12/19 09:40:07 



AV 




2018/12/19 09:40:09 



UC 



GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/19 09:40:40 



UA 




2018/12/19 10:31:35 



UC 



GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/19 10:31:35 



UC 



GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/19 10:31:40 



UC 



GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/19 15:15:16 



LO 




2018/12/19 15:15:17 



DC 



Device 100-2325/Radio Alias/D 

2018/12/19 15:15:17 



DC 



Device 100-2224/HT Radio/Del 

2018/12/19 15:15:17 



DC 



Device 0003727B/MDT/Default 

2018/12/19 15:15:17 



DC 



Tracking device 0003727B/MD 

2018/12/19 15:15:17 



DC 



Tracking device 0003727B/MD' 

2018/12/20 13:50:43 



LN 




2018/12/20 13:50:44 



AV 




2018/12/20 13:50:45 



UC 



New equipment list for Unit [P7 

2018/12/20 13:50:46 



AV 




2018/12/20 13:50:48 



UC 



GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/20 13:54:34 



CL 

AV 



2018/12/20 14:57:19 



CL 

AV 



2018/12/20 15:55:41 

P180205143 

ASSIS3 

DP 

1400 BILL AVE PO 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/20 15:55:42 

P180205143 

ASSIS3 

AR 

1400 BILL AVE PO 


2018/12/20 16:05:42 

P180205143 

ASSIS3 

- 

1400 BILL AVE PO 

System Unit Alarm 

2018/12/20 16:06:21 

P180205143 

ASSIS3 

CU 

1400 BILL AVE PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/20 16:06:28 

P180205143 

C 

AV 

1400 BILL AVE PO 


2018/12/20 16:11:07 

PI 80205156 

T 

DP 

@WA 


2018/12/20 16:11:07 

PI 80205156 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CCC 

2018/12/20 16:11:08 

PI 80205156 

T 

AR 

@WA 


2018/12/20 16:13:13 

PI 80205156 

T 

AV 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/20 16:29:56 



AM 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/20 16:45:32 

PI 80205175 

THREA3 

DP 

807 BAY ST PO: @COFFEE OASIS PO 

NT 

2018/12/20 16:53:17 

PI 80205175 

THREA3 

AR 

807 BAY ST PO: @COFFEE OASIS PO 


2018/12/20 17:03:17 

PI 80205175 

THREA3 

~ 

807 BAY ST PO: @COFFEE OASIS PO 

System Unit Alarm 

2018/12/20 17:04:12 

PI 80205175 

A 

AV 

807 BAY ST PO: @COFFEE OASIS PO 


2018/12/20 17:05:27 

PI 80205195 

FI 

DP 

1090 BETHEL AVE PO: @VISTA MOTEL 


2018/12/20 17:07:59 

PI 80205195 

FI 

UC 

1090 BETHEL AVE PO: @VISTA MOTEL 

Preempt Unit P734 

2018/12/20 17:07:59 

PI 80205195 

FI 

AV 

1090 BETHEL AVE PO: @VISTA MOTEL 

Preempt Unit P734 

2018/12/20 17:07:59 

PI 80205197 

WRT4 

DP 

819 HARRISON AVE PO 

NT 

2018/12/20 17:16:20 

PI 80205197 

WRT4 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/20 17:16:20 

PI 80205197 

WRT4 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/20 17:17:29 

PI 80205197 

WRT4 

ER 

819 HARRISON AVE PO 


2018/12/20 17:19:04 

PI 80205197 

WRT4 

AR 

819 HARRISON AVE PO 


2018/12/20 17:28:39 

PI 80205197 

WRT4 

AV 

819 HARRISON AVE PO 


2018/12/20 17:58:20 

PI 80205233 

CHILD3 

DP 

87 SIDNEY AVE PO:@PORT ORCHARD LIBRARY 

NT 

2018/12/20 18:04:32 

PI 80205233 

CHILD3 

AR 

87 SIDNEY AVE PO:@PORT ORCHARD LIBRARY 


2018/12/20 18:08:53 

PI 80205233 

CHILD3 

TR 

405 SEATTLE 


2018/12/20 18:09:00 

PI 80205233 

CHILD3 

TA 

405 SEATTLE 


2018/12/20 18:12:08 

PI 80205233 

C 

AV 

405 SEATTLE 


2018/12/20 18:45:44 

PI 80205261 

ALRP 

DP 

1800 SE MILE HILL DR PO: SUITE 120 


2018/12/20 18:49:11 

PI 80205261 

ALRP 

AR 

1800 SE MILE HILL DR PO: SUITE 120 


2018/12/20 18:54:47 

PI 80205261 

ALRP 

AV 

1800 SE MILE HILL DR PO: SUITE 120 


2018/12/20 18:59:54 



UC 

1800 SE MILE HILL DR PO: SUITE 120 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/20 19:21:15 

PI 80205278 

RECKL3 

DP 

1900 SE SEDGWICK RD PO: @FRED MEYER PO 

NT 

2018/12/20 19:22:23 

PI 80205278 

RECKL3 

UC 

1900 SE SEDGWICK RD PO: @FRED MEYER PO 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/20 19:22:25 

PI 80205278 

RECKL3 

UC 

1900 SE SEDGWICK RD PO: @FRED MEYER PO 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/20 19:28:17 

PI 80205278 

RECKL3 

ER 

@WALGREENS 


2018/12/20 19:28:17 

PI 80205278 

RECKL3 

CL 

@WALGREENS 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 

Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 

Agency POPD 



Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

2018/12/20 19:28:21 

PI 80205278 

RECKL3 

AR 

@WALGREENS 

2018/12/20 19:38:21 

PI 80205278 

RECKL3 

- 

@WALGREENS 

2018/12/20 19:38:40 

PI 80205278 

RECKL3 

CU 

@WALGREENS 

2018/12/20 19:39:00 

PI 80205278 

RECKL3 

ER 

12710 WESTBROOK DR SW PO 

2018/12/20 19:39:00 

PI 80205278 

RECKL3 

CL 

12710 WESTBROOK DR SW PO 

2018/12/20 20:01:07 

PI 80205278 

RECKL3 

AV 

12710 WESTBROOK DR SW PO 

2018/12/20 20:10:46 

PI 80205303 

SUSPI3 

DP 

STATE HWY 16 SE/SE SEDGWICK RD PO 

2018/12/20 20:12:58 

PI 80205303 

SUSPI3 

UC 

STATE HWY 16 SE/SE SEDGWICK RD PO 

2018/12/20 20:12:58 

PI 80205303 

SUSPI3 

AV 

STATE HWY 16 SE/SE SEDGWICK RD PO 

2018/12/20 20:12:58 

PI 80205305 

T 

DP 

MAY ST W/POTTERY AVE PO 

2018/12/20 20:12:58 

PI 80205305 

T 

UC 


2018/12/20 20:12:59 

PI 80205305 

T 

AR 

MAY ST W/POTTERY AVE PO 

2018/12/20 20:14:12 

PI 80205305 

T 

AV 

MAY ST W/POTTERY AVE PO 

2018/12/20 20:14:15 

PI 80205303 

SUSPI3 

DP 

STATE HWY 16 SE/SE SEDGWICK RD PO 

2018/12/20 20:17:33 

PI 80205303 

SUSPI3 

AR 

STATE HWY 16 SE/SE SEDGWICK RD PO 

2018/12/20 20:27:33 

PI 80205303 

SUSPI3 

- 

STATE HWY 16 SE/SE SEDGWICK RD PO 

2018/12/20 20:27:52 

PI 80205303 

SUSPI3 

CU 

STATE HWY 16 SE/SE SEDGWICK RD PO 

2018/12/20 20:33:14 

PI 80205303 

SUSPI3 

AV 

STATE HWY 16 SE/SE SEDGWICK RD PO 

2018/12/20 20:38:00 



UC 

STATE HWY 16 SE/SE SEDGWICK RD PO 

2018/12/20 21:32:19 



AM 

STATE HWY 16 SE/SE SEDGWICK RD PO 

2018/12/20 22:07:21 



UC 

STATE HWY 16 SE/SE SEDGWICK RD PO 

2018/12/20 22:07:24 



UC 

STATE HWY 16 SE/SE SEDGWICK RD PO 

2018/12/20 22:11:47 

PI 80205363 

ALRA 

DP 

151 TREMONT ST W PO: @BETHANY LUTHERN CHURCH 

2018/12/20 22:13:24 

PI 80205363 

ALRA 

AR 

151 TREMONT ST W PO: @BETHANY LUTHERN CHURCH 

2018/12/20 22:23:24 

PI 80205363 

ALRA 

- 

151 TREMONT ST W PO: @BETHANY LUTHERN CHURCH 

2018/12/20 22:24:41 

PI 80205363 

ALRA 

CU 

151 TREMONT ST W PO: @BETHANY LUTHERN CHURCH 

2018/12/20 22:38:03 

PI 80205363 

C 

AV 

151 TREMONT ST W PO: @BETHANY LUTHERN CHURCH 

2018/12/20 22:54:51 



LO 

151 TREMONT ST W PO: @BETHANY LUTHERN CHURCH 

2018/12/20 22:54:52 



DC 

151 TREMONT ST W PO: @BETHANY LUTHERN CHURCH 

2018/12/20 22:54:52 



DC 

151 TREMONT ST W PO: @BETHANY LUTHERN CHURCH 

2018/12/20 22:54:52 



DC 

151 TREMONT ST W PO: @BETHANY LUTHERN CHURCH 

2018/12/20 22:54:52 



DC 

151 TREMONT ST W PO: @BETHANY LUTHERN CHURCH 

2018/12/20 22:54:52 



DC 

151 TREMONT ST W PO: @BETHANY LUTHERN CHURCH 

2018/12/21 13:45:49 



LN 


2018/12/21 13:45:50 



AV 


2018/12/21 13:45:51 



UC 
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Comment 

System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 0 


Preempt Unit P734 
Preempt Unit P734 

Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CCC 


NT 

System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 0 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 
GPS SIGNAL STRENGTH HIG 


System Unit Alarm 
Alarm Timer Extended: 0 


Device 100-2325/Radio Alias/D 
Device 100-2224/HT Radio/Del 
Device 000370A8/MDT/Default 
Tracking device 000370A8/MD 
Tracking device 000370A8/MD 


New equipment list for Unit [P7 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Archive Unit Status History by 
Gfficer: Officer #734 12/01/18-12/31/18 

Agency POPD 


Date: 


Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/21 

13:46:06 

PI 80205705 

T 

DP 

LL(ERRORI): STATE/BURN 


2018/12/21 

13:46:07 

PI 80205705 

T 

AR 

LL(ERRORI): STATE/BURN 


2018/12/21 

13:46:07 

PI 80205705 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CCC 

2018/12/21 

13:47:43 

PI 80205705 

T 

UE 

LL(ERRORI): STATE/BURN 


2018/12/21 

13:47:44 

PI 80205705 

T 

DC 

LL(ERRORI): STATE/BURN 

Device 100-2325/Radio Alias/D 

2018/12/21 

13:47:45 

PI 80205705 

T 

DC 

LL(ERRORI): STATE/BURN 

Device 100-2224/HT Radio/Del 

2018/12/21 

13:47:46 

PI 80205705 

T 

UE 

LL(ERRORI): STATE/BURN 


2018/12/21 

13:47:47 

PI 80205705 

T 

UC 

LL(ERRORI): STATE/BURN 

New equipment list for Unit [P7 

2018/12/21 

13:47:48 

PI 80205705 

T 

DC 

LL(ERRORI): STATE/BURN 

Device 000370A8/MDT/Default 

2018/12/21 

13:47:48 

PI 80205705 

T 

UC 

LL(ERRORI): STATE/BURN 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/21 

13:47:49 

PI 80205705 

T 

DC 

LL(ERRORI): STATE/BURN 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/21 

13:47:50 

PI 80205705 

T 

DC 

LL(ERRORI): STATE/BURN 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/21 

13:48:30 

PI 80205705 

T 

AV 

15999 STATE HWY 16 SE PO: @PIERCE CO LINE 16 WB 


2018/12/21 

14:44:27 



UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/21 

14:47:10 

PI 80205739 

ASSAU3 

DP 

SE BLUEBERRY RD/BETHEL RD SE PO 


2018/12/21 

14:48:17 

PI 80205739 

ASSAU3 

AR 

SE BLUEBERRY RD/BETHEL RD SE PO 


2018/12/21 

14:57:32 

PI 80205739 

A 

AV 

SE BLUEBERRY RD/BETHEL RD SE PO 


2018/12/21 

15:24:57 

PI 80205763 

THEFT3 

DP 

1434 OLNEY AVE SE PO: @ALBERTSONS 


2018/12/21 

15:28:39 

PI 80205763 

THEFT3 

AR 

1434 OLNEY AVE SE PO: @ALBERTSONS 


2018/12/21 

15:32:46 

PI 80205763 

THEFT3 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/21 

15:32:46 

PI 80205763 

THEFT3 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/21 

15:38:39 

PI 80205763 

THEFT3 

- 

1434 OLNEY AVE SE PO: @ALBERTSONS 

System Unit Alarm 

2018/12/21 

15:38:48 

PI 80205763 

THEFT3 

cu 

1434 OLNEY AVE SE PO: @ALBERTSONS 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/21 

15:57:22 

PI 80205763 

THEFT3 

AV 

1434 OLNEY AVE SE PO: @ALBERTSONS 


2018/12/21 

16:24:47 

PI 80205791 

FRAUD3 

DP 

233 BRAVO TER PO: @MCDONALDS 


2018/12/21 

16:41:53 

PI 80205791 

FRAUD3 

AR 

233 BRAVO TER PO: @MCDONALDS 


2018/12/21 

16:44:13 

PI 80205791 

FRAUD3 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/21 

16:51:53 

PI 80205791 

FRAUD3 

~ 

233 BRAVO TER PO: @MCDONALDS 

System Unit Alarm 

2018/12/21 

16:53:04 

PI 80205791 

FRAUD3 

CU 

233 BRAVO TER PO: @MCDONALDS 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/21 

16:53:32 

PI 80205791 

FRAUD3 

UC 

233 BRAVO TER PO: @MCDONALDS 

Preempt Unit P734 

2018/12/21 

16:53:32 

PI 80205791 

FRAUD3 

AV 

233 BRAVO TER PO: @MCDONALDS 

Preempt Unit P734 

2018/12/21 

16:53:32 

PI 80205809 

TRAFF3 

DP 

BETHEL RD SE/SE LUND AVE PO 

NT 

2018/12/21 

16:59:10 

PI 80205809 

TRAFF3 

AR 

BETHEL RD SE/SE LUND AVE PO 


2018/12/21 

17:07:03 

PI 80205809 

TRAFF3 

AV 

BETHEL RD SE/SE LUND AVE PO 


2018/12/21 

18:10:01 



AV 

BETHEL RD SE/SE LUND AVE PO 


2018/12/21 

18:17:25 



UC 

BETHEL RD SE/SE LUND AVE PO 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 


Comment 

2018/12/21 18:17:51 



UC 

BETHEL RD SE/SE LUND AVE PO 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/21 18:18:25 



uc 

BETHEL RD SE/SE LUND AVE PO 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/21 19:08:13 

PI 80205865 

CUST04 

DP 

145 LIPPERT DR W PO: #D127 @HERITAGE APTS 

NT 

2018/12/21 19:08:30 

PI 80205865 

CUST04 

AV 

145 LIPPERT DR W PO: #D127 @HERITAGE APTS 


2018/12/21 19:08:50 

PI 80205851 

THREA4 

DP 

1122 PORTLAND AVE PO 



2018/12/21 19:13:24 

PI 80205851 

THREA4 

UC 

1122 PORTLAND AVE PO 


GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/21 19:13:26 

PI 80205851 

THREA4 

UC 

1122 PORTLAND AVE PO 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/21 19:16:13 

PI 80205851 

THREA4 

AR 

1122 PORTLAND AVE PO 



2018/12/21 19:25:21 

PI 80205851 

THREA4 

AV 

1122 PORTLAND AVE PO 



2018/12/21 19:52:25 



UC 

1122 PORTLAND AVE PO 


GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/21 19:54:20 

PI 80205887 

WRT4 

DP 

1112 SPOKANE AVE PO 


NT 

2018/12/21 20:01:45 

PI 80205887 

WRT4 

UC 

1112 SPOKANE AVE PO 


Preempt Unit P734 

2018/12/21 20:01:45 

PI 80205887 

WRT4 

AV 

1112 SPOKANE AVE PO 


Preempt Unit P734 

2018/12/21 20:01:45 

PI 80205893 

VEHIT1 

DP 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 


NT 

2018/12/21 20:02:07 

PI 80205893 

VEHIT1 

AK 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 



2018/12/21 20:04:06 

PI 80205893 

VEHIT1 

UC 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 


GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/21 20:04:10 

PI 80205893 

VEHIT1 

UC 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/21 20:10:50 

PI 80205893 

VEHIT2 

AR 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 



2018/12/21 20:20:50 

PI 80205893 

VEHIT2 

~ 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 


System Unit Alarm 

2018/12/21 20:21:10 

PI 80205893 

VEHIT2 

cu 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 


Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/21 20:23:19 

PI 80205893 

VEHIT2 

uc 



Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/21 20:23:19 

PI 80205893 

VEHIT2 

uc 



Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/21 20:28:05 

PI 80205893 

VEHIT2 

uc 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 


Preempt Unit P734 

2018/12/21 20:28:05 

PI 80205893 

VEHIT2 

AV 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 


Preempt Unit P734 

2018/12/21 20:28:05 

PI 80205899 

UNKN04 

DP 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 

@HMC PO 

NT 

2018/12/21 20:28:21 

PI 80205899 

C 

AV 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 

@HMC PO 


2018/12/21 20:28:25 

PI 80205893 

VEHIT2 

DP 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 


NT 

2018/12/21 20:28:28 

PI 80205893 

VEHIT2 

AR 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 



2018/12/21 20:30:50 

PI 80205893 

VEHIT2 

UC 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 


Preempt Unit P734 

2018/12/21 20:30:50 

PI 80205893 

VEHIT2 

AV 

450 SOUTH KITSAP BLVD PO 


Preempt Unit P734 

2018/12/21 20:30:50 

PI 80205904 

THREA4 

DP 

333 LIPPERT DR W PO: APT B313 

NT 

2018/12/21 20:43:50 

PI 80205904 

THREA4 

AV 

333 LIPPERT DR W PO: APT B313 


2018/12/21 20:45:12 

PI 80205910 

INFOP3 

DP 

FARMER DELL RD E/E MICHIGAN ST PO 


2018/12/21 20:51:13 

PI 80205910 

INFOP3 

AR 

FARMER DELL RD E/E MICHIGAN ST PO 


2018/12/21 21:01:13 

PI 80205910 

INFOP3 

~ 

FARMER DELL RD E/E MICHIGAN ST PO 

System Unit Alarm 

2018/12/21 21:01:22 

PI 80205910 

INFOP3 

CU 

FARMER DELL RD E/E MICHIGAN ST PO 

Alarm Timer Extended: 0 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Date: 

2018/12/21 21:02:16 
2018/12/21 21:02:16 
2018/12/21 21:02:22 
2018/12/21 21:02:22 
2018/12/21 21:02:26 
2018/12/21 21:08:29 
2018/12/21 21:12:17 
2018/12/21 21:12:47 
2018/12/21 21:55:18 
2018/12/21 22:48:19 
2018/12/21 22:48:21 
2018/12/21 22:54:25 
2018/12/21 23:02:00 
2018/12/21 23:13:01 
2018/12/21 23:13:02 
2018/12/21 23:13:02 
2018/12/21 23:13:02 
2018/12/21 23:13:02 
2018/12/21 23:13:02 
2018/12/24 13:42:55 
2018/12/24 13:42:56 
2018/12/24 13:42:57 
2018/12/24 13:42:58 
2018/12/24 13:43:00 
2018/12/24 13:49:27 
2018/12/24 13:49:46 
2018/12/24 13:54:30 
2018/12/24 14:05:04 
2018/12/24 14:05:05 
2018/12/24 14:14:00 
2018/12/24 14:33:13 
2018/12/24 14:33:13 
2018/12/24 14:33:14 
2018/12/24 14:33:16 
2018/12/24 14:33:19 
2018/12/24 14:36:58 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

PI 80205910 

INFOP3 

ER 

@765 

PI 80205910 

INFOP3 

CL 

@765 

PI 80205910 

INFOP3 

ER 

@76 


PI 80205910 

INFOP3 

CL 

@76 


PI 80205910 

INFOP3 

AR 

@76 


PI 80205910 

INFOP3 

AV 

@76 




UC 

@76 




UC 

@76 




AM 

@76 




UC 

@76 




UC 

@76 




CL 

AV 




UC 





LO 

AV 




DC 

AV 




DC 

AV 




DC 

AV 




DC 

AV 




DC 

AV 




LN 





AV 





UC 





AV 





UC 





UC 





UC 





CL 

AV 


PI 80207209 

ASSIS3 

DP 

1928 

PIONEER LN SE PO 

PI 80207209 

ASSIS3 

ER 

1928 

PIONEER LN SE PO 

PI 80207209 

J 

AV 

1928 

PIONEER LN SE PO 



UC 

1928 

PIONEER LN SE PO 



UC 

1928 

PIONEER LN SE PO 



UC 

1928 

PIONEER LN SE PO 



UC 

1928 

PIONEER LN SE PO 



UC 

1928 

PIONEER LN SE PO 



CL 

MCT 



Comment 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 
GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 
GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

Device 100-2325/Radio Alias/D 
Device 100-2224/HT Radio/Del 
Device 000370A8/MDT/Default 
Tracking device 000370A8/MD 
Tracking device 000370A8/MD 


New equipment list for Unit [P7 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 
Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 
Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 


UNIT B 

NT 

UNIT B 

NT 

UNIT B 


UNIT B 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

UNIT B 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

UNIT B 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

UNIT B 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

UNIT B 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 


Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 


Comment 

2018/12/24 

15:04:26 



UC 

MCT 


GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/24 

15:04:29 



uc 

MCT 


GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/24 

15:04:32 



UC 

MCT 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/24 

15:04:48 



uc 

MCT 


GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/24 

15:04:52 



uc 

MCT 


GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/24 

15:04:54 



uc 

MCT 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/24 

15:05:02 



uc 

MCT 


GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/24 

15:05:05 



uc 

MCT 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/24 

15:15:20 

PI 80207251 

ALRA 

DP 

1821 SE LUND AVE PO 


NT 

2018/12/24 

15:15:21 

PI 80207251 

ALRA 

ER 

1821 SE LUND AVE PO 


NT 

2018/12/24 

15:19:31 

PI 80207251 

ALRA 

AV 

1821 SE LUND AVE PO 



2018/12/24 

15:40:44 

PI 80207264 

DV3 

DP 

155 LIPPERT DR W PO: @LIBERTY PLACE 

NT 

2018/12/24 

15:40:45 

PI 80207264 

DV3 

ER 

155 LIPPERT DR W PO: @LIBERTY PLACE 

NT 

2018/12/24 

15:49:30 

PI 80207264 

DV3 

AR 

155 LIPPERT DR W PO: @LIBERTY PLACE 


2018/12/24 

15:55:50 

PI 80207264 

DV3 

UC 

155 LIPPERT DR W PO: @LIBERTY PLACE 

Preempt Unit P734 

2018/12/24 

15:55:50 

PI 80207264 

DV3 

AV 

155 LIPPERT DR W PO: @LIBERTY PLACE 

Preempt Unit P734 

2018/12/24 

15:55:50 

PI 80207266 

LOSTP4 

DP 

546 BAY ST PO: @POPD 


NT 

2018/12/24 

15:55:50 

PI 80207266 

C 

AV 

546 BAY ST PO: @POPD 



2018/12/24 

15:55:55 

PI 80207264 

DV3 

DP 

155 LIPPERT DR W PO: @LIBERTY PLACE 

NT 

2018/12/24 

15:55:56 

PI 80207264 

DV3 

AR 

155 LIPPERT DR W PO: @LIBERTY PLACE 

NT 

2018/12/24 16:04:13 

PI 80207264 

B 

AV 

155 LIPPERT DR W PO: @LIBERTY PLACE 


2018/12/24 16:07:11 



UC 



Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/24 16:20:50 



UC 

155 LIPPERT DR W PO: @LIBERTY PLACE 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/24 16:59:35 



CL 

AV 



2018/12/24 17:21:31 

PI 80207305 

WC4 

DP 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART 

PO 


2018/12/24 17:26:28 

PI 80207305 

WC4 

UC 



Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/24 17:27:21 

PI 80207305 

WC4 

UC 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART 

PO 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/24 17:27:23 

PI 80207305 

WC4 

UC 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART 

PO 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/24 17:33:45 

PI 80207305 

WC4 

UC 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART 

PO 

Preempt Unit P734 

2018/12/24 17:33:45 

PI 80207305 

WC4 

AV 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART 

PO 

Preempt Unit P734 

2018/12/24 17:33:45 

P180207312 

T 

DP 

3400-BLK BEH 



2018/12/24 17:33:46 

P180207312 

T 

AR 

3400-BLK BEH 



2018/12/24 17:33:46 

P180207312 

T 

UC 



Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/24 17:34:54 

P180207312 

C 

AV 

3400-BLK BEH 



2018/12/24 17:35:11 

PI 80207305 

WC4 

DP 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART 

PO 


2018/12/24 17:35:14 

PI 80207305 

WC4 

AR 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART 

PO 



C:\CustomReports\CencomReports\Arch930_Unit_Status_History_by_Officer.rpt 


Page 28 of 36 



Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/24 17:45:14 

PI 80207305 

WC4 

~ 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

System Unit Alarm 

2018/12/24 17:47:27 

PI 80207305 

WC4 

CU 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/24 17:48:06 

PI 80207305 

C 

AV 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/24 18:05:22 

PI 80207324 

DUI3 

DP 

150 SW SEDGWICK RD PO: @LOWES PO 


2018/12/24 18:05:23 

PI 80207324 

DUI3 

AK 

150 SW SEDGWICK RD PO: @LOWES PO 


2018/12/24 18:11:42 

PI 80207324 

DUI3 

AR 

150 SW SEDGWICK RD PO: @LOWES PO 


2018/12/24 18:16:41 

PI 80207324 

A 

AV 

150 SW SEDGWICK RD PO: @LOWES PO 


2018/12/24 18:27:36 



UC 

150 SW SEDGWICK RD PO: @LOWES PO 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/24 19:03:23 



AM 

150 SW SEDGWICK RD PO: @LOWES PO 


2018/12/24 19:27:07 

PI 80207353 

THREA4 

DP 

1431 KITSAP ST PO 

NT 

2018/12/24 19:27:07 

PI 80207353 

THREA4 

AK 

1431 KITSAP ST PO 


2018/12/24 19:46:37 

PI 80207353 

THREA4 

UC 

1431 KITSAP ST PO 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/24 19:46:40 

PI 80207353 

THREA4 

UC 

1431 KITSAP ST PO 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/24 19:46:52 

PI 80207353 

C 

AV 

1431 KITSAP ST PO 


2018/12/24 19:47:35 

PI 80207358 

ASSIS4 

DP 

234 BRAVO TER PO: @76 STATION 


2018/12/24 19:54:05 

PI 80207358 

ASSIS4 

AR 

234 BRAVO TER PO: @76 STATION 


2018/12/24 19:58:41 

PI 80207358 

ASSIS4 

UC 

234 BRAVO TER PO: @76 STATION 

Preempt Unit P734 

2018/12/24 19:58:41 

PI 80207358 

ASSIS4 

AV 

234 BRAVO TER PO: @76 STATION 

Preempt Unit P734 

2018/12/24 19:58:41 

PI 80207363 

HARAS3 

DP 

2049 POTTERY AVE PO: ABOVE APT 2 


2018/12/24 20:05:37 

PI 80207363 

HARAS3 

AR 

2049 POTTERY AVE PO: ABOVE APT 2 


2018/12/24 20:15:37 

PI 80207363 

HARAS3 

~ 

2049 POTTERY AVE PO: ABOVE APT 2 

System Unit Alarm 

2018/12/24 20:17:03 

PI 80207363 

HARAS3 

CU 

2049 POTTERY AVE PO: ABOVE APT 2 

NO PROB - Alarm Timer Exten 

2018/12/24 20:38:05 

PI 80207363 

C 

AV 

2049 POTTERY AVE PO: ABOVE APT 2 


2018/12/24 20:41:30 

PI 80207375 

TRAFF3 

DP 

1400 POTTERY AVE PO: @KAISER PERMANENTE PO 


2018/12/24 20:43:27 

PI 80207375 

TRAFF3 

AR 

1400 POTTERY AVE PO: @KAISER PERMANENTE PO 


2018/12/24 20:49:31 

PI 80207375 

C 

AV 

1400 POTTERY AVE PO: @KAISER PERMANENTE PO 


2018/12/24 20:53:30 

PI 80207380 

FU 

DP 

@RIDGEMONT 


2018/12/24 20:53:31 

PI 80207380 

FU 

AR 

@RIDGEMONT 


2018/12/24 21:03:31 

PI 80207380 

FU 

~ 

@RIDGEMONT 

System Unit Alarm 

2018/12/24 21:04:02 

PI 80207380 

FU 

CU 

@RIDGEMONT 

NP - Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/24 21:11:18 

PI 80207380 

F 

AV 

2049 POTTERY AVE PO: @RIDGEMONT TERRACE RETIREMENT 


2018/12/24 21:11:22 

PI 80207388 

GUNVI3 

DP 

1790 SIDNEY AVE PO: APT 1-101 @ AT LAS APTS 


2018/12/24 21:12:24 

PI 80207388 

GUNVI3 

AR 

1790 SIDNEY AVE PO: APT 1-101 @ AT LAS APTS 


2018/12/24 21:15:10 

PI 80207388 

GUNVI3 

AV 

1790 SIDNEY AVE PO: APT 1-101 @ AT LAS APTS 


2018/12/24 22:21:34 



CL 

AV 


2018/12/24 22:36:46 



LO 

AV 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/24 22:36:47 



DC 

AV 

Device 100-2325/Radio Alias/D 

2018/12/24 22:36:47 



DC 

AV 

Device 100-2224/HT Radio/Del 

2018/12/24 22:36:47 



DC 

AV 

Device 000370A8/MDT/Default 

2018/12/24 22:36:47 



DC 

AV 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/24 22:36:47 



DC 

AV 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/25 13:42:14 



LN 



2018/12/25 13:42:15 



AV 



2018/12/25 13:42:16 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/25 13:42:17 



AV 



2018/12/25 13:42:19 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/25 13:54:57 



CL 

I/S 


2018/12/25 14:09:47 

PI 80207629 

WRT4 

DP 

2950 NORTHLAKE WAY NW BR 


2018/12/25 14:11:31 

PI 80207629 

WRT4 

AK 

2950 NORTHLAKE WAY NW BR 


2018/12/25 14:21:02 

PI 80207629 

B 

AV 

2950 NORTHLAKE WAY NW BR 


2018/12/25 14:55:01 



AM 

2950 NORTHLAKE WAY NW BR 


2018/12/25 15:37:31 

PI 80207650 

PC3 

DP 

WALMART 


2018/12/25 15:37:32 

PI 80207650 

PC3 

AR 

WALMART 


2018/12/25 15:47:32 

PI 80207650 

PC3 

~ 

WALMART 

System Unit Alarm 

2018/12/25 15:48:34 

PI 80207650 

PC3 

CU 

WALMART 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/25 15:56:49 

PI 80207650 

C 

AV 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/25 16:18:57 



UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/25 16:20:16 



UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/25 16:28:51 



UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/25 16:48:44 

PI 80207670 

T 

DP 

SW BERRY LAKE RD/SW OLD CLIFTON RD PO 


2018/12/25 16:48:45 

PI 80207670 

T 

AR 

SW BERRY LAKE RD/SW OLD CLIFTON RD PO 


2018/12/25 16:48:45 

PI 80207670 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/25 16:50:29 

PI 80207670 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/25 16:51:15 

PI 80207670 

C 

AV 

SW BERRY LAKE RD/SW OLD CLIFTON RD PO 


2018/12/25 17:04:56 



AM 

SW BERRY LAKE RD/SW OLD CLIFTON RD PO 


2018/12/25 17:46:10 

PI 80207682 

SUSPI3 

DP 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/25 17:50:38 

PI 80207682 

SUSPI3 

AR 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/25 17:56:31 

PI 80207682 

SUSPI3 

AV 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/25 17:57:21 



AM 

3497 BETHEL RD SE PO: @WALMART PO 


2018/12/25 18:02:30 

PI 80207691 

FI 

DP 

FRED 


2018/12/25 18:02:31 

PI 80207691 

FI 

AR 

FRED 


2018/12/25 18:05:59 

PI 80207691 

C 

AV 

1900 SE SEDGWICK RD PO: @FRED MEYER PO 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/25 18:11:33 

PI 80207692 

PC4 

DP 

150 SW SEDGWICK RD PO 

LOWES 

2018/12/25 18:11:34 

PI 80207692 

PC4 

AR 

150 SW SEDGWICK RD PO 


2018/12/25 18:19:02 

PI 80207692 

C 

AV 

150 SW SEDGWICK RD PO 


2018/12/25 18:21:42 

PI 80207698 

T 

DP 

SE MILE HILL DR/RETSIL RD SE PO 


2018/12/25 18:30:31 

PI 80207698 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/25 18:31:51 

PI 80207698 

T 

UC 

SE MILE HILL DR/RETSIL RD SE PO 

Preempt Unit P734 

2018/12/25 18:31:51 

PI 80207698 

T 

AV 

SE MILE HILL DR/RETSIL RD SE PO 

Preempt Unit P734 

2018/12/25 18:31:51 

PI 80207701 

T 

DP 

SE MILE HILL DR/HIGGINS RD SE PO 


2018/12/25 18:31:51 

PI 80207701 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CCf 

2018/12/25 18:31:52 

PI 80207701 

T 

AR 

SE MILE HILL DR/HIGGINS RD SE PO 


2018/12/25 18:34:20 

PI 80207701 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/25 18:34:20 

PI 80207701 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/25 18:37:38 

PI 80207701 

C 

AV 

SE MILE HILL DR/HIGGINS RD SE PO 


2018/12/25 18:37:46 

PI 80207698 

T 

DP 

SE MILE HILL DR/RETSIL RD SE PO 

NT 

2018/12/25 18:37:47 

PI 80207698 

T 

AR 

SE MILE HILL DR/RETSIL RD SE PO 

NT 

2018/12/25 18:45:42 

PI 80207698 

T 

AV 

SE MILE HILL DR/RETSIL RD SE PO 


2018/12/25 18:52:55 

PI 80207710 

PC4 

DP 

@TRACO 


2018/12/25 18:52:56 

PI 80207710 

PC4 

AR 

@TRACO 


2018/12/25 18:59:07 

PI 80207710 

C 

AV 

1415 OLNEY AVE SE PO: @TRACTOR SUPPLY, PO 


2018/12/25 18:59:19 



UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/25 19:00:12 

PI 80207713 

T 

DP 

JACKSON AVE SE/SE TAMARACK DR PO 


2018/12/25 19:00:13 

PI 80207713 

T 

AR 

JACKSON AVE SE/SE TAMARACK DR PO 


2018/12/25 19:00:13 

PI 80207713 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CCf 

2018/12/25 19:03:03 

PI 80207713 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/25 19:03:03 

PI 80207713 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/25 19:06:04 

PI 80207713 

C 

AV 

JACKSON AVE SE/SE TAMARACK DR PO 


2018/12/25 19:21:37 

PI 80207718 

T 

DP 

3200-BLK SE LUND AVE PO 

NT 

2018/12/25 19:21:38 

PI 80207718 

T 

ER 

3200-BLK SE LUND AVE PO 

NT 

2018/12/25 19:26:04 

PI 80207718 

T 

AV 

3200-BLK SE LUND AVE PO 


2018/12/25 19:58:03 

PI 80207725 

T 

DP 

1382 SE LUND AVE PO: @SHERWIN WILLIAMS PO 

NT 

2018/12/25 19:58:04 

PI 80207725 

T 

AR 

1382 SE LUND AVE PO: @SHERWIN WILLIAMS PO 

NT 

2018/12/25 20:01:03 

PI 80207725 

T 

AV 

1382 SE LUND AVE PO: @SHERWIN WILLIAMS PO 


2018/12/25 20:01:38 

PI 80207727 

MVCG 

DP 

900 MITCHELL AVE PO: @PORT ORCHARD VISTA 


2018/12/25 20:03:16 

PI 80207727 

MVCG 

AR 

900 MITCHELL AVE PO: @PORT ORCHARD VISTA 


2018/12/25 20:13:17 

PI 80207727 

MVCG 

~ 

900 MITCHELL AVE PO: @PORT ORCHARD VISTA 

System Unit Alarm 

2018/12/25 20:13:42 

PI 80207727 

MVCG 

CU 

900 MITCHELL AVE PO: @PORT ORCHARD VISTA 

Alarm Timer Extended: 0 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Date: 

2018/12/25 21:13:31 
2018/12/25 21:52:52 
2018/12/25 21:52:53 
2018/12/25 21:52:53 
2018/12/25 21:54:23 
2018/12/25 22:08:45 
2018/12/25 22:08:46 
2018/12/25 22:08:46 
2018/12/25 22:08:46 
2018/12/25 22:08:46 
2018/12/25 22:08:46 
2018/12/26 13:56:53 
2018/12/26 13:56:54 
2018/12/26 13:56:55 
2018/12/26 13:56:56 
2018/12/26 13:56:58 
2018/12/26 13:57:29 
2018/12/26 14:26:29 
2018/12/26 14:26:30 
2018/12/26 14:30:10 
2018/12/26 14:51:31 
2018/12/26 14:51:31 
2018/12/26 14:51:35 
2018/12/26 14:51:52 
2018/12/26 14:51:55 
2018/12/26 14:56:21 
2018/12/26 15:13:49 
2018/12/26 15:14:36 
2018/12/26 15:14:36 
2018/12/26 15:14:37 
2018/12/26 15:16:25 
2018/12/26 15:42:53 
2018/12/26 15:42:53 
2018/12/26 15:42:56 
2018/12/26 15:43:59 
2018/12/26 15:44:05 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 



Comment 

PI 80207727 

B 

AV 

900 MITCHELL AVE PO: @PORT ORCHARD VISTA 


PI 80207754 

T 

DP 

76 SOUTH Kl 




PI 80207754 

T 

AR 

76 SOUTH Kl 




PI 80207754 

T 

UC 




Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CC1 

PI 80207754 

C 

AV 

451 SOUTH KITSAP BLVD PO: @76 STATION 

PO 

SK BLVD 




LO 

451 SOUTH KITSAP BLVD PO: @76 STATION 

PO 

SK BLVD 




DC 

451 SOUTH KITSAP BLVD PO: @76 STATION 

PO 

SK BLVD 

Device 100-2325/Radio Alias/D 



DC 

451 SOUTH KITSAP BLVD PO: @76 STATION 

PO 

SK BLVD 

Device 100-2224/HT Radio/Del 



DC 

451 SOUTH KITSAP BLVD PO: @76 STATION 

PO 

SK BLVD 

Device 000370A8/MDT/Default 



DC 

451 SOUTH KITSAP BLVD PO: @76 STATION 

PO 

SK BLVD 

Tracking device 000370A8/MD' 



DC 

LN 

451 SOUTH KITSAP BLVD PO: @76 STATION 

PO 

SK BLVD 

Tracking device 000370A8/MD 



AV 

UC 

AV 

UC 




New equipment list for Unit [P7 






GPS SIGNAL STRENGTH HIG 



CL 

AV 




PI 80208036 

T 

DP 

3399 BETHEL RD SE PO: @BIG LOTS PO 



NT 

PI 80208036 

T 

AR 

3399 BETHEL RD SE PO: @BIG LOTS PO 



NT 

PI 80208036 

C 

AV 

3399 BETHEL RD SE PO: @BIG LOTS PO 






UC 

3399 BETHEL RD SE PO: @BIG LOTS PO 



GPS SIGNAL STRENGTH NOI 



UC 

3399 BETHEL RD SE PO: @BIG LOTS PO 



GPS SIGNAL STRENGTH GO' 



UC 

3399 BETHEL RD SE PO: @BIG LOTS PO 



GPS SIGNAL STRENGTH HIG 



UC 

3399 BETHEL RD SE PO: @BIG LOTS PO 



GPS SIGNAL STRENGTH HIG 



UC 

3399 BETHEL RD SE PO: @BIG LOTS PO 



GPS SIGNAL STRENGTH NOI 



AM 

3399 BETHEL RD SE PO: @BIG LOTS PO 






UC 




Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

PI 80208054 

T 

DP 

@WALGREENS 




PI 80208054 

T 

UC 




Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CC1 

PI 80208054 

T 

AR 

@WALGREENS 




PI 80208054 

T 

AV 

3099 BETHEL RD SE PO: @WALGREENS PO 






UC 

3099 BETHEL RD SE PO: @WALGREENS PO 



GPS SIGNAL STRENGTH NOI 



UC 

3099 BETHEL RD SE PO: @WALGREENS PO 



GPS SIGNAL STRENGTH GO' 



UC 

3099 BETHEL RD SE PO: @WALGREENS PO 



GPS SIGNAL STRENGTH HIG 



UC 

3099 BETHEL RD SE PO: @WALGREENS PO 



GPS SIGNAL STRENGTH NOI 



UC 

3099 BETHEL RD SE PO: @WALGREENS PO 



GPS SIGNAL STRENGTH GO' 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/26 15:44:14 



UC 

3099 BETHEL RD SE PO: @WALGREENS PO 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/26 16:00:22 



AM 

3099 BETHEL RD SE PO: @WALGREENS PO 


2018/12/26 16:39:36 



UC 

3099 BETHEL RD SE PO: @WALGREENS PO 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/26 17:00:01 



CL 

AV 


2018/12/26 18:06:23 



CL 

AV 


2018/12/26 18:59:49 



AM 

AV 


2018/12/26 19:17:14 

PI 80208152 

DV3 

DP 

1401 SIDNEY AVE PO 


2018/12/26 19:17:14 

PI 80208152 

DV3 

UC 

1401 SIDNEY AVE PO 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/26 19:17:17 

PI 80208152 

DV3 

UC 

1401 SIDNEY AVE PO 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/26 19:20:27 

PI 80208152 

DV3 

AR 

1401 SIDNEY AVE PO 


2018/12/26 19:30:27 

PI 80208152 

DV3 

~ 

1401 SIDNEY AVE PO 

System Unit Alarm 

2018/12/26 19:31:00 

PI 80208152 

DV3 

cu 

1401 SIDNEY AVE PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/26 19:35:21 

PI 80208152 

B 

AV 

1401 SIDNEY AVE PO 


2018/12/26 19:50:04 

PI 80208160 

FI 

DP 

3355 BETHEL RD SE PO: @SAFEWAY PO 

NT 

2018/12/26 19:50:06 

PI 80208160 

FI 

ER 

3355 BETHEL RD SE PO: @SAFEWAY PO 


2018/12/26 20:03:17 

PI 80208160 

RECOV2 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 20:03:17 

PI 80208160 

RECOV2 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/26 20:03:41 

PI 80208160 

RECOV2 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 20:03:41 

PI 80208160 

RECOV2 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/26 20:04:50 

PI 80208160 

RECOV2 

AR 

3355 BETHEL RD SE PO: @SAFEWAY PO 


2018/12/26 20:06:56 

PI 80208160 

RECOV2 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/26 20:06:56 

PI 80208160 

RECOV2 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/26 20:14:50 

PI 80208160 

RECOV2 

~ 

3355 BETHEL RD SE PO: @SAFEWAY PO 

System Unit Alarm 

2018/12/26 20:14:58 

PI 80208160 

RECOV2 

CU 

3355 BETHEL RD SE PO: @SAFEWAY PO 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/26 20:29:02 

PI 80208160 

RECOV2 

TR 

@JAIL 


2018/12/26 20:33:27 

PI 80208160 

RECOV2 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/26 20:33:57 

PI 80208160 

RECOV2 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/26 20:36:38 

PI 80208160 

RECOV2 

TA 

@JAIL 


2018/12/26 20:53:54 

PI 80208160 

RECOV2 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/26 20:53:56 

PI 80208160 

RECOV2 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/26 21:07:02 

PI 80208160 

RECOV2 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/26 21:07:37 

PI 80208160 

RECOV2 

UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/26 21:08:57 

PI 80208160 

RECOV2 

AV 

@JAIL 


2018/12/26 21:12:20 



UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/26 21:39:12 



UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/26 22:06:16 



UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/26 22:06:18 



UC 

@JAIL 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/26 22:11:39 



CL 

AV 


2018/12/26 22:25:42 



LO 

AV 


2018/12/26 22:25:43 



DC 

AV 

Device 100-2325/Radio Alias/D 

2018/12/26 22:25:43 



DC 

AV 

Device 100-2224/HT Radio/Del 

2018/12/26 22:25:43 



DC 

AV 

Device 000370A8/MDT/Default 

2018/12/26 22:25:43 



DC 

AV 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/26 22:25:43 



DC 

AV 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/31 13:43:44 



LN 



2018/12/31 13:43:45 



AV 



2018/12/31 13:43:46 



UC 


New equipment list for Unit [P7 

2018/12/31 13:43:47 



AV 



2018/12/31 13:43:49 



UC 


GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/31 13:56:36 



CL 

AV 


2018/12/31 14:26:50 



UC 

AV 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/31 14:31:51 



UC 

AV 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/31 14:31:53 



UC 

AV 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/31 14:33:02 



UC 

AV 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/31 14:33:06 



UC 

AV 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/31 14:33:07 



UC 

AV 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/31 14:52:28 



CL 

AV 


2018/12/31 15:20:25 

PI 80210500 

WC3 

DP 

3355 BETHEL RD SE PO: SAFEWAY 


2018/12/31 15:24:22 

PI 80210500 

WC3 

AR 

3355 BETHEL RD SE PO: SAFEWAY 


2018/12/31 15:26:29 

PI 80210500 

WC3 

AV 

3355 BETHEL RD SE PO: SAFEWAY 


2018/12/31 15:29:59 

PI 80210510 

FRAUD4 

DP 

3282 BETHEL RD SE PO: @RITE AID PHARMACY 


2018/12/31 15:58:32 

PI 80210510 

FRAUD4 

AR 

3282 BETHEL RD SE PO: @RITE AID PHARMACY 


2018/12/31 16:05:50 

PI 80210510 

FRAUD4 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 16:05:50 

PI 80210510 

FRAUD4 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:<?xi 

2018/12/31 16:07:44 

PI 80210510 

FRAUD4 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 16:07:44 

PI 80210510 

FRAUD4 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:<?xi 

2018/12/31 16:08:32 

PI 80210510 

FRAUD4 

~ 

3282 BETHEL RD SE PO: @RITE AID PHARMACY 

System Unit Alarm 

2018/12/31 16:08:43 

PI 80210510 

FRAUD4 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 16:08:43 

PI 80210510 

FRAUD4 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/31 16:08:49 

PI 80210510 

FRAUD4 

cu 

3282 BETHEL RD SE PO: @RITE AID PHARMACY 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/31 16:21:04 

PI 80210510 

B 

AV 

3282 BETHEL RD SE PO: @RITE AID PHARMACY 


2018/12/31 16:21:11 

PI 80210530 

FU 

DP 

@POST OFFICE 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/31 16:21:12 

PI 80210530 

FU 

AR 

@POST OFFICE 


2018/12/31 16:21:23 

PI 80210530 

FU 

CU 

@POST OFFICE 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/31 16:31:48 

PI 80210530 

F 

AV 

1125 BETHEL AVE PO: @POST OFFICE PO 


2018/12/31 17:09:55 

PI 80210553 

TRAFF3 

DP 

STATE HWY 16 SE/SE SEDGWICK RD PO 

NT 

2018/12/31 17:09:55 

PI 80210553 

1 

AV 

STATE HWY 16 SE/SE SEDGWICK RD PO 


2018/12/31 17:22:04 

PI 80210555 

SUSPI3 

DP 

425 MITCHELL AVE PO: @SK HIGH 


2018/12/31 17:26:24 

PI 80210555 

SUSPI3 

AR 

425 MITCHELL AVE PO: @SK HIGH 


2018/12/31 17:35:53 

PI 80210555 

SUSPI3 

UC 

425 MITCHELL AVE PO: @SK HIGH 

Preempt Unit P734 

2018/12/31 17:35:53 

PI 80210555 

SUSPI3 

AV 

425 MITCHELL AVE PO: @SK HIGH 

Preempt Unit P734 

2018/12/31 17:35:53 

PI 80210556 

FU 

DP 

87 SIDNEY AVE PO: @LIBRARY PO 


2018/12/31 17:40:11 

PI 80210556 

FU 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 17:41:31 

PI 80210556 

FU 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 17:48:13 

PI 80210556 

F 

AV 

87 SIDNEY AVE PO: @LIBRARY PO 


2018/12/31 18:28:23 

PI 80210592 

SUSPI3 

DP 

314 TRACY AVE N PO 


2018/12/31 18:34:05 

PI 80210592 

SUSPI3 

AR 

314 TRACY AVE N PO 


2018/12/31 18:41:33 

PI 80210592 

SUSPI3 

AV 

314 TRACY AVE N PO 


2018/12/31 18:51:11 

PI 80210603 

ASSIS3 

DP 

2483 MITCHELL RD SE PO 


2018/12/31 18:52:46 

PI 80210603 

ASSIS3 

AR 

2483 MITCHELL RD SE PO 


2018/12/31 18:55:13 

PI 80210603 

J 

AV 

2483 MITCHELL RD SE PO 


2018/12/31 18:59:26 



UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 19:51:04 



CL 

AV 


2018/12/31 20:21:04 

PI 80210642 

DV3 

DP 

3100 ORLANDO ST PO: @OLYMPIC POINTE APT H-123 


2018/12/31 20:30:24 

PI 80210642 

DV3 

AR 

3100 ORLANDO ST PO: @OLYMPIC POINTE APT H-123 


2018/12/31 20:40:25 

PI 80210642 

DV3 

~ 

3100 ORLANDO ST PO: @OLYMPIC POINTE APT H-123 

System Unit Alarm 

2018/12/31 20:41:56 

PI 80210642 

DV3 

CU 

3100 ORLANDO ST PO: @OLYMPIC POINTE APT H-123 

Alarm Timer Extended: 0 

2018/12/31 20:46:11 

PI 80210642 

C 

AV 

3100 ORLANDO ST PO: @OLYMPIC POINTE APT H-123 


2018/12/31 20:53:25 



UC 

3100 ORLANDO ST PO: @OLYMPIC POINTE APT H-123 

GPS SIGNAL STRENGTH NOI 

2018/12/31 21:46:31 



CL 

AV 


2018/12/31 22:06:05 



UC 

AV 

GPS SIGNAL STRENGTH GO' 

2018/12/31 22:06:07 



UC 

AV 

GPS SIGNAL STRENGTH HIG 

2018/12/31 22:08:57 

PI 80210708 

T 

DP 

BLV 


2018/12/31 22:08:58 

PI 80210708 

T 

AR 

BLV 


2018/12/31 22:08:58 

PI 80210708 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CC1 

2018/12/31 22:13:18 

PI 80210708 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:CMI 

2018/12/31 22:13:18 

PI 80210708 

T 

UC 


Unit [P734] Inf Issue Qry 0:QP. 

2018/12/31 22:18:58 

PI 80210708 

T 

~ 

BLV 

System Unit Alarm 
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Prepared Date: 25-April-2019 


Officer: P0734 
Agency POPD 


Archive Unit Status History by 
Officer #734 12/01/18-12/31/18 


Date: 

Event Number: 

Event Type: 

Unit Status: 

Location: 

Comment 

2018/12/31 22:19:38 

PI 80210708 

C 

AV 

PORT ORCHARD BLVD/TREMONT ST PO 


2018/12/31 22:36:50 



LO 

PORT ORCHARD BLVD/TREMONT ST PO 


2018/12/31 22:36:51 



DC 

PORT ORCHARD BLVD/TREMONT ST PO 

Device 100-2325/Radio Alias/D 

2018/12/31 22:36:51 



DC 

PORT ORCHARD BLVD/TREMONT ST PO 

Device 100-2224/HT Radio/Del 

2018/12/31 22:36:51 



DC 

PORT ORCHARD BLVD/TREMONT ST PO 

Device 000370A8/MDT/Default 

2018/12/31 22:36:51 



DC 

PORT ORCHARD BLVD/TREMONT ST PO 

Tracking device 000370A8/MD 

2018/12/31 22:36:51 



DC 

PORT ORCHARD BLVD/TREMONT ST PO 

Tracking device 000370A8/MD 
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